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^uperteiter 680 


BREVETTATO. - Sensibilità: 20.000 ohms x volt 


Con «cala a tpaoohìó e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
schermato contro i campi magnetici eatarnlMI 
Tutti i circuiti Voltmetrict e Ampernmatrlcl in C.C. 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Supertester 680 E con accessori appositamente progettati dalla I C E, 


I principali sono: 

Amperometro a Tenaglia modello « Amperclamo per Corrente Alternata: 
Portate: 2,5 - 10 - 25 - 100 - 250 e 500 Ampères CA. 

Prova transistori e prova diodi modello « Transtest » 662 I C E. 

Shunts supplementari per 10 - 25 - 50 e 100 Ampères C C 
Volt - ohmetro a Transistors di altissima sensibilità. 

Sonda a puntale per prova temperature da — 30 a + 200 ®C 
Trasformatore mod 616 per Amp. C-A : Portate: 250 mA 
1A 5A 25 A tOOACA 

Puntale mod 18 per prova di ALTA TENSIONE: 25000 V. C C 
Luxmetro per portate da 0 a 16-000 Lux. mod. 24 


IL PIÙ 
COMPLETO ! 


PREZZO 

eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 

franco nostra Stabilimento 

Per pagamento alla consegna 

omsoolo d*! rslallvo asiuccfo !II 

Altro Tester Mod. 60 identico nel formato 
e nelle doti meccaniche ma con sensibilità 
di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lira 8200 
franco nostro Stabilimento 


Richiedere Cataloghi gratuiti a: 


VOLTS C C : 

VOLTS C.A : 

AMP. C.C.: 
AMP. C.A-: 
OHMS: 
Rivelatore di 
REATTANZA: 
CAPACITA’; 

FREQUENZA: 
V. USCITA: 
DECIBELS: 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32) 
CON LA PIU' AMPIA SCAIA (mm 85 x 65) 
Pannello superiore Interamente in CRISTAL 
antiurto: IL TESTER PIU’ ROBUSTO, PIU’ 
SEMPLICE PIU' PRECISO! 


Speciale circuito elettrico Bravattato 
di nostra esclusiva concezione Che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica¬ 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mllla volte su- 
periorì alla portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche 
Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico Infrangibile 
Circuito elettrico con spe¬ 
ciale dispositivo per la com¬ 
pensazione degli errori dovuti 
agli sbalzi di temperatura IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti ‘ imperfetti, 
e minor facilità di errori nel 
passare da una portata all'altra 

IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO¬ 
TECNICI ED elettrotecnici PIU’ ESIGENTI ! 


7 portate: 
6 portata: 

6 portala: 

5 portata: 

6 portata: 

1 portata: 

4 portata: 

2 portata: 
6 portata: 

5 portate: 


con sensibilità di 20.000 Ohms per Volt: 100 mV. - 2 V. - 10 V 
50 V. - 200 V - 500 V. e tOOO V. C.C. 

con sensibilità di 4.000 Ohms per Volt: 2 V. - 10 V. - 50 V, 
250 V. - 1000 V. e 2500 Voits C.A. 

SO pA - SOO pA ■ 5 mA ^ SO lf>A - 500 mA e 5 A. C.C. 
2S0 iiA 2.5 mA 25 mA 230 mA e Amp C A 

G:10 - ftxl - nxlO - n X 100 - JlxlOOO - ftx 10000 

(per letture da 1 decimo di Ohm fino a tOO Megaohms). 
de 0 a 10 Megaohms. 

da 0 a 5000 eda0a 500 00ppF-da0a20eda0a 
200 Microfarad. 

0 500 e 0 5000 Hi. 

2 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. • 1000 V e 2500 V. 
da — 10 dB a +62 dB 


IL PIÙ 
PRECISO! 







li 

■nr 


VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 

WATTMETRI 

COSFIMETRI 

FREQUENZIMETRI 

REGISTRATORI 

STRUMENTI 

CAMPIONE 

PER STRUMENTI DA PANNELLO, 
PORTATILI E DA LABORATORIO 
RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 
8 - 0 . 














Suf/ertester 6S0 ^ / 

H SERIK CON CIRCUITO KIB VLJ AHILK I ! ' 

4 Brevetti Internazionali - Sensibilità 


ATTENZIONE 

'TZ. Cóme J^ecòrd 


ff 


20.000 ohms x volt 


STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 

IN QUESTA NUOVA SERIE IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIÒ PER FACILITARE L’EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE! 




"Record di ampiezza de! quadrante e minimo ingombro ! (mm. 128x95x32) 
J^ecord di precisione e stabilità di taratura ! (1% in C C - 2Vq in C A !) 
'Record di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura ! 
'J^ecord di robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 
J^ecórd à\ accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 
^J^&cùrd di protezioni, prestazioni e numero di portate ! 


IO CAMPI DI MISURA E 

80 PORTATE !!! 


VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V a 2500 V massimi 
VOLTS C.C.: 15 portate: da 100 mV a 2000 V. 

AMP. C.C.: 12 portate: da 50 nA a 10 Amp 

AMP. C,A ; 10 portate: da 200 uA a 5 Amp, 

OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore di 100 Megaohms. 

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms. 
CAPACITA’: B portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 

0,5 iiF e da 0 a 50.000 nF in quattro scale. 
FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 

V. USCITA: 9 portate: da 10 V a 2500 V 

DECIBELS: 10 portate: da — 24 a ;■ 70 dB 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla I.C.E. 

Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate, 

Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura. 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor¬ 
zamento dell’indice e quindi una rapida lettura. 

Limitatore statico che permette allo strumento indi¬ 
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter ___ . . — ■■■ 

sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche |L TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI ! ! ! 

mille volte superiori alla portata scelta!!! ..... , ■ x l. * ■ 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni dt tensioni dirette sul circuito ohmetrico. 
Il marchio « I.C E. .> è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 
PREZZO SPECIALE propagandistico franco nostro stabilimento completo di puntali, pita & mannaie d'Islrulione , Per pagamenti all’ordine od 

alta consegna, nmasKiv dii reJativo astuccio arrtiurtcr ed antimacichia in résInpeHo speciale resistenìe a qualsiasi strappo n lacerazióne, Dettcì astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinarianfi di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, od on suo doppio fondo non visitjile, puù contenóre 
óltre a] puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Cofore normate di sene del SUPERTESTER 880 R; amaranto; a ridiiesta- grigio. 






ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI ‘ 

TRASFORMA¬ 
TORE I.C.E. 
MOD. 616 

per misure am- 
perometriche 
C.A Misu- 
eseguibili: 
1-5-25-50 e 100 


PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 

test 

MOD. 6 6 2 I.C.E. 

Esso può eseguire tut¬ 
te le seguenti misu¬ 
re: Icbo (Ico) - lebo, 
(leo) - Iceo - Ices - 
Icer - Vee sat - Vbe 
hFE (B) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per i diodi. Minimo peso: 250 gr - 
Mimmo ingombro: 128 x 85 x 30 mm - 
completo di astuccio - pila - puntali e 
manuale di istruzione 


VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E. 660. 

Resistenza d'ingresso = 11 
Mohm - Tensione C.C : da 
100 mV. a 1000 V. - Tensio¬ 
ne picco-picco: da 2,5 V. a 
1000 V- ■ Ohmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im¬ 
pedenza d'ingresso P P = 1,6 Mohm con circa 10 pF 


parallelo - Puntate schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C.C ; V- 
picco-picco; Ohm. Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale. Completo di puntali - pila e manuale 
di istruzione 


^50 mA, 

Amp. C-A. - Dimensioni 60 x 
X 70 X 30 mm, - Peso 200 gr 
completo di astuccio e istru¬ 
zioni. 


SUPERTESTER 680” 


A TENAGLIA 

^mperclamp 

per misure amperome- 
triche immediate in C.A. 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA. - 
2,5-10-25- 100-250 e 
500 Amp. C.A. - Peso: 
solo 290 grammi Tascabile' - 
completo di astuccio, istruzioni 
e riduttore a spina Mod 29. 


PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. (25000 V. CO 



LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20 000 Lux Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!! 


7 ^ 


SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a -\- 40 ^C 

e da -f 30 a -l- 200 °C 


SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV.) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp. CC, 



OGNI STRUMENTO I.C.E. É GARANTITO. 
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A: 


VIA RUTILIA, 13/18 
20141 MILANO - TEL, S31.554 5 6 


















































janto fa 


Le riviste JCE sono il vostro futuro! 


Tutti pensano che 5 x 6 fa trenta e ciò matematicamente è esatto; ma per noi, e soprattutto per voi, 
5 X 6 dà come risultato una nuova forma di abbonamento se non avete ancora provveduto! 

In che consiste? è semplice: nel compilare un modulo di ABBONAMENTO per un importo pari a 5 
numeri delle nostre riviste per riceverne 6. 

E questo non è tutto, perché l'abbonamento 5x6 garantisce anche ALLEGATI SPECIALI, la CARTA 
DI SCONTO G.B.C. per chi non l'ha, RICEVIMENTO ANTICIPATO DELLE RIVISTE. 

Se la proposta vi convince, usate subito il modulo di c/c postale allegato a questa rivista. Non ve 
ne pentirete! 


le nostre proposte 


abbonamento semestrale Luglio-Dicembre 1973 
a Sperìmentare-Selezione di Tecnica Radio-TV 


1 — . 3.200 anziché ^ 50.0 


abbonamento semestrale Luglio-Dicembre 1973 
a Elettronica Oggi . 


L.. 3>50O anziché 4.200 


abbonamento semestrale Luglio-Dicembre 1973 
a Sperimentare-Selezione di Tecnica Radio-TV 
-I- Elettronica Oggi 


6.5C0 


anziché 
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mod. FM/855 


* Gamme di ricezione: OM ■ OL - FM 

Controllo automatico di frequenza in FM v 

Cambio gamme a tasti - 

Prese per registratore, altoparlante supplementare e^§nlenna autorédip 
Antenna telescopica per FM 

Alimentazione: ' 9 Vc.c. oppure 220 V - 50 Hz 

Semiconduttori: 22 transistori 

Dimensioni: 280 x 160 x 70 
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FATE VERAMENTE 
LA PROVA... TASCHINO 


A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE G.B.C. 







NOI in AimAMO A milENTARE "miAIflUI" 


Noi. La Scuola Radio Elettra. La più importante Organizzazione Europea di Studi per 
Corrispondenza. Noi vi aiutiamo a diventare «qualcuno» insegnandovi, a casa vostra, 
una di queste professioni (tutte tra le meglio pagate del momento): 



Le professioni sopra illustrate sono tra 
le più affascinanti e meglio pagate: la 
Scuola Radio Elettra ve le insegna per 
corrispondenza con i suoi 
CORSI TEORICO-PRATICI 
RADIO STEREO TV - ELETTROTECNICA 
ELETTRONICA INDUSTRIALE 
HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA 


oppure una semplice cartolina postale, 
segnalando il vostro nome cognome e 
indirizzo, e il corso che vi interessa. Noi 
vi forniremo, gratuitamente e senza al¬ 
cun impegno da parte vostra, una splendi- 
e dettagliata documentazione a colori. 


Iscrivendovi ad uno di questi corsi rice¬ 
verete, con le lezioni, i materiali neces¬ 
sari alla creazione di un laboratorio di 
livello professionale. In più, al termine 
del corso, potrete frequentare gratuita¬ 
mente per 15 giorni i laboratori della 
Scuola, per un periodo di perfeziona¬ 
mento. Inoltre con la Scuola Radio Elettra 
potrete seguire i 
CORSI PROFESSIONALI 
DISEGNATORE MECCANICO 
PROGETTISTA - IMPIEGATA D’AZIENDA 
MOTORISTA AUTORIPARATORE 
LINGUE - TECNICO D’OFFICINA 
ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE 

Imparerete in poco tempo ed avrete ot¬ 
time possibilità d’impiego e di guadagno. 

CORSO - NOVITÀ’ 

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE 
DEI DATI 

NON DOVETE FAR ALTRO 
CHE SCEGLIERE... 

...e dirci cosa avete scelto. 

Inviateci la cartolina qui riprodotta (rita¬ 
gliatela e imbucatela senza francobollo). 



Scuola Radio Elettra I 

Via Stellone 5/375 
10126 TORINO 

inulti 




LO 

00 



(/) 


INVIATEMI GRATIS TUHE LE INFORMAZIONI RELATIVE 
AL CORSO 0I_ 


(segnare qui il corso o i corsi che interessano) 

MITTENTE: 

NOME___ 

COGNOME __ 

PROFESSIONE_ETÀ _ 

VIA_N._ 

CITTÀ _ _ 

COD. POST_PROV__ 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: PER HOBBY □ 

PER PROFESSIONE O AVVENIRE □ 
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SETTORI AC-QQ 



Dagli altoparlanti ai condensatori, dai 
resistor! alle prese, dai trasformatori agli 
interruttori, questo catalogo offre un’idea 
completa dei migliori componenti elettronici 
offerti dal mercato. 


RICHIEDETELO 
PRESSO TUTTE LE SEDI 

(E-B-CÌ 



















RADIORICEVITORE PORTATILE DI LINEA SPORTIVA ROBUSTO, 
IMPERMEABILE, CON INDICATORE DI SINTONIA 
A DIODO ELETTROLUMINESCENTE 


ICF-111L: 

Il nuovissimo radioricevitore portatile SONY 
per FM-OL-OM, rappresenta l’amico ideale di coloro 
che amano la vita all’aperto. 

• Facile e perfetta sintonia grazie al sistema SONY * 

LED - Diodo elettroluminescente 

• Progettato per sopportare senza danno urti ed • 

intemperie. • 

• Sezione FM a transistori FET per una elevata sen¬ 

sibilità ed una eccellente separazione delle stazioni • 
adiacenti. • 


Circuiti FM e AM con filtri ceramici per una 
superba selettività. 

Commutatore AFC per un perfetto accordo esente 
da deriva in FM. 

Gamme di frequenza: FM 87,5 -r 108 MHz; OL 
150 H- 400 kHz; OC 530 ^ 1605 kHz. 

Antenna telescopica per FM e antenna in ferrite 
per OL - OM. 

Potenza d’uscita: 1,1 W max. 

Alimentazione: 4,5 Vc.c. oppure 110-120 o 220-240 
Vc.a. tramite apposito adattatore. 

Dimensioni: 214x 178x 56. 

Peso: 1,3 kg. 


RICHIEDETE PRODOTTI SONY Al MIGLIORI RIVENDITORI 

Cataloghi a FURMAN S.p.A. - Via Ferri 6 - 20092 CINISELLO B. (MI) 
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VOLUME 


Questa nuova realizzazione AMTRON produce in modo semplice leffetto quadrifonico. Può essere 
applicato a qualsiasi tipo di amplificatore ad alta fedeltà; utilizzando 4 casse acustiche I apparec¬ 
chio fornisce airaspoltStore l’impressione di trovarsi al centro di una sala da concerto. Ciò- si 
ottiene disponendo sémplicernente dei normali dischi stereofonici. Con rUK'180, in pratica, si forma 
un fronte-.sonoro costituito dai due canali stereofonici, mentre i diffusori retrostanti riproducono una 
miscelaziGne dei due canali, con la possibilità di variarne la fase ed attenuarne ..separatamente il 
liveno\dei|vdi;ffusori frontali e posteriori. 









Caratteristiche tecniche; 

Impedenza dei due ingressi: 4 8 fi - Massima potenza d ingresso per canale: 12 W - Impedenza delle quattro 

uscite: 4 8 n • Posizioni di ascolto: normale/stereo - 4 fasi stereo - 4 fasi invertite stereo. 

Regolazioni indipendenti per altoparlanti frontali ed altoparlanti posteriori. 




















il TESTER che si afferma 
in tutti i mercati 


EH£23^ 

BREVETTATO 


ACCESSORI FORNITI 
A RICHIESTA 


TERMOMETRO A CONTATTO 
PER LA MISURA ISTANTANEA 
DELLA TEMPERATURA 

Mod, T-1/N Campo di misura 
da —25° a +250° 



PUNTALE PER LA MISURA 
DELL’ALTA TENSIONE NEI TELEVISORI, 
TRASMETTITORI, ecc. 

Mod, ve 1/N Portata 25.000 V c.c. 


DERIVATORI PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE CONTINUA 

Mod. SH/30, Portata 30 A c.c. - 
Mod. SH/150 Portata 150 A c,c. 


DEPOSITI IN ITALIA : 

ANCONA - Carlo Giongo 
Via Miano, 13 
BARI - Biagio Grimaldi 
Via Buccari, 13 

BOLOGNA - P.l. Sibani Attilio 
Via Zanardi, 2/10 
CATANIA - ELETTROSICULA 
Viale Cadamosto, 15/17 
FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Fra Bartolomeo. 38 
GENOVA - P.l. Conte Luigi 
Via P. Saivago, 18 
PADOVA - P.l. Pierluigi Righetti 
Via Lazara, 8 

PESCARA - P.l. Accorsi Giuseppe 
Via Tiburtina, trav. 304 
ROMA - Dott, Carlo Riccardi 
Via Amatrice, 15 

TORINO - Rodolfo e Dr, Bruno Pomè 
C,so D. degli Abruzzi. 58 bis 


MOD. TS 210 

IO 

o 

b 

o 

o 

< 

c.c. 

■ 4.000 

n/V 

c.a. 

8 CAMPI DI 

MISURA 

39 PORTATE 





VOLT C.C. 

6 portate: 

100 mV 

2 V 

10 V 

50 V 

200 V 

1000 V 

VOLT C.A. 

5 portate: 

10 V 

50 V 

250 V 

1000 V 

2,5 kV 


AMP. C.C. 

5 portate: 

50 m^A 

0,5 mA 

5 mA 

50 mA 

2 A 


AMP. C.A. 

4 portate: 

1,5 mA 

15 mA 

150 mA 

6 A 



OHM 

5 portate: 

fi X 1 

n X 10 

«x 100 

n X1 k 

nx 10 k 


VOLT USCITA 

5 portate: 

10 V- 

50 V- 

250 V~ 

1000 ; 

2500 V~ 


DECIBEL 

5 portate: 

22 dB 

36 dB 

50 dB 

62 dB 

70 dB 


CAPACITA’ 

4 portate; 

0-50 kpF 

(aliment. 

rete) - 0-50 uF - 0-500 uF - 



0-5 kiiF (aliment. batteria) 

• Galvanometro antichoc contro le vibrazioni # Galvanometro nucleo magnetico schermato contro i 
campi magnetici esterni • PROTEZIONE STATICA della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata 
di fondo scala. • FUSIBILE DI PROTEZIONE sulle basse portale ohmmetriche ohm x 1 ohm x 10 
ripristinabile • Nuova concezione meccanica (Brevettata) del complesso jack-circuito stampato a 
vantaggio di una eccezionale garanzia di durata • Grande scala con 110 mm di sviluppo • Borsa 
in mopien il cui coperchio permette 2 inclinazioni di lettura (30° e 60° oltre all’orizzontale) • Misure 
di ingombro ridotte 138 x 106 x 42 (borsa compresa) • Peso g 400 # Assemblaggio ottenuto totalmen¬ 
te su circuito stampato che permette facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate 

CON CERTIFICATO DI GARANZIA 



una MERAVIGLIOSA 
realizzazione della 


20151 Milano - Via Gradisca, 4 - Telefoni 30.52.41/30.52,47/30.80.783 


AL SERVIZIO : DELL'INDUSTRIA 

DEL TECNICO RADIO TV 
DELL’IMPIANTISTA 
DELLO STUDENTE 


un tester prestigioso a sole Lire 11.550 


franco nostro stabilimento 


ESPORTAZIONE IN: EUROPA - MEDIO ORIENTE - ESTREMO ORIENTE - AUSTRALIA - NORD AFRICA - AMERICA 




















quando 1 tecnici parlano 
di Intermodulazione di fl’equenza 


conrlene 

ascoltarli 


Recentemente, la nota rivista tedesca 
«HI-FI Stereofonie», a proposito delle 
cartucce ELAC, ha pubblicato: 
«L’intermodulazione di frequenza - iMF - 
assieme alla facilità d’espiprazione è data 
per due distinti valori della forza d’appoggio. 
Essa è determinata con le due frequenze 
concomitanti 300/3000 Hz e con 
pieno pilotaggio. Nelle cartucce ELAC 
la IMF è stata notevolmente migliorata 
e nel modello STS444-E raggiunge valori 
molti inferiori airi%». 
inoltre, sulla stessa rivista si legge: 

«...la caratteristica di risposta, la diafonia 
e l’analisi delle onde quadre rendono 
un’idea oltremodo rassicurante sulla qualità 
dei pick-up ELAC». La prova musicale 
uditiva dimostra che i pick-up ELAC 
STS244-17 e STS344-17 dal punto di vista 
della qualità musicale sono eccellenti. 


Distorsioni non lineari — IMF — 
in funzione del pilotaggio 
per diverse potenze 
Disco campione: 
DIN45542, zona 1 
Dall'andamento della curva 
è rllevabile il valore minimo 
di intermodulazione di frequenza 
della cartuccia Elac 
tipo STS444-E. 

Esso è di -6 dB 
(3 cm/s 300 Hz - 
0,75 cm/s 3000 Hz) ed anche 
con la minima fo«za 
d'appoggio è dello 0,4%. 



I tipi STS444 appartengono, sotto ogni 
punto di vista, alla classe più elevata. 

Le prove riportate nelle riviste tecniche 
confermano che le cartucce ELAC sono 
fra le migliori del mondo. Non sono però 
fra le più costose. 

Desiderate altre informazioni? 

Rivolgetevi presso tutti i migliori rivenditori. 


Gli orecchi critici 
ascoltano con ELAC! 



il §ifitema Hi-Fi 


E’ interessante notare che tutti i pick-up 
Hi-Fi ELAC sono compatibili con i dischi 
incisi secondo il sistema a matrice 
quadrifonica (per esempio CBS - SO). 
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Costruzioni elettroacustiche di precisione 


MICROFONI ■ DIFFUSORI A TROMBA ■ COLONNE SONORE ■ UNITA MAGNETO- 
DINAMICHE ■ MISCELATORI ■ AMPLIFICATORI BF ■ ALTOPARLANTI PER HI-FI 
■ COMPONENTI PER HI-FI ■ CASSE ACUSTICHE 




42029 S. Maurizio REGGIO EMILIA Via Notar! Tel. 40.141 - 2 linee 
20149 MILANO Via Alberto Mario 28 Tel. (02) 468.909 - 463.281 







rima di inoltrarci nel vivo 
deirargomento è opportu¬ 
no precisare che gli stru- 
elettronici musicali non de¬ 
vono essere confusi con gli appa¬ 
recchi o strumenti di musica elet¬ 
tronica. 

I primi permettono di suonare un 
brano musicale di una qualsiasi 
composizione con procedimenti 
più o meno moderni. Il suono di 
questi strumenti viene amplificato 
e diffuso per mezzo di altoparlanti. 
In pratica, un organo elettronico è 
uno strumento che genera dei suo¬ 
ni per mezzo di circuiti elettronici 
come gli oscillatori di nota, i divi¬ 
sori di frequenze, i filtri ecc. natu¬ 
ralmente comandati dalla tastiera. 
Si può quindi sostenere che un or¬ 
gano di questo tipo rispetto ad un 
organo a canne ha in comune, sol¬ 
tanto la tastiera. 

La seconda categoria, quella com¬ 
prendente gli strumenti di musica 
elettronica si avvale, per ottenere 
suoni, (se così si possono chiama¬ 
re) di tre metodi diversi come per 
esempio la trasformazione itt suoni 
degli oscillogrammi, di fenomeni 
qualsiasi, e la miscelazione di ru¬ 
mori diversi ecc. 

Anche se la musica prodotta da 
questi strumenti è indigesta alla 
maggior parte degli amatori di mu¬ 
sica normale, non possiamo, e non 
dobbiamo trascurare questa corren¬ 
te musicale che sta prendendo sem¬ 
pre più piede in tutto il mondo, spe¬ 
cialmente tra i giovani. 

Si possono considerare strumen¬ 
ti musicali anche i trasduttori che 
captano le vibrazioni prodotte dagli 
strumenti (per esempio la chitarra) 
per trasformarle in segnali elettri¬ 
ci che a loro volta vengono tramu¬ 
tati in suono, per mezzo di altopar¬ 
lanti. 
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menti 





Non dobbiamo però trascurare 
un’altra categoria di apparecchi e- 
lettronici che hanno apportato un 
prezioso aiuto ai musicisti di ogni 
genere: compositori, maestri d’or¬ 
chestra, esecutori, studenti ed in¬ 
segnanti di musica. 

Gli apparecchi in questione so¬ 
no evidentemente i registratori ad 
una o più piste. Essi permettono di 
aiutare l'inventiva del composito¬ 
re, verificare un’esecuzione, trasfor¬ 
mare un’opera musicale, ecc. 

In poche parole si può sostenere 
che la musica e l’elettronica si so¬ 
no rese vicendevolmente dei gran¬ 
di servigi. 

Tratteremo ora di strumenti elet¬ 
tronici che potranno essere utilizza¬ 
ti come strumenti musicali, il cui 
suono viene riprodotto da altopar¬ 
lanti. 


CARATTERISTICHE GENERALI 

Esistono diversi modi per clas¬ 
sificare gli strumenti elettronici mu¬ 
sicali. Essi si possono dividere in 
due categorie: gli apparecchi che 
emettono un unico suono per volta, 
come ad esempio, tra gli strumenti 
classici, il flauto, il clarinetto e 
altri strumenti a fiato, e quelli che 
permettono di ottenere più suoni 
contemporaneamente come l’orga¬ 
no, l’arpa, il piano ecc. Gli stru¬ 
menti a corda come il violino, il 
violoncello ed il contrabbasso pos¬ 
sono produrre più note solo se ge¬ 
nerate da corde differenti. Su un 
violino, per esempio, siccome le 
corde non sono situate sullo stesso 
piano, e poiché per suonare un ta¬ 
le strumento bisogna usare l’archet¬ 
to, il numero delle note che si pos¬ 
sono suonare contemporaneamente 
è limitato a due. 

Per quanto riguarda gli strumen¬ 
ti elettronici, possiamo dire che i 
più semplici ed economici sono 
quelli ispirati al flauto e al clarinet¬ 
to poiché, dovendo produrre una 
sola nota per volta, abbisognano di 
un solo generatore di note. 

Per gli strumenti che devono es¬ 
sere in grado di produrre più note 
contemporaneamente, la faccenda è 
un po’ più critica poiché occorrono 
diversi generatori che funzionano 
in modo indipendente. 


A prima vista si potrebbe pen¬ 
sare che per uno strumento di que¬ 
sto tipo a sette ottave, per esempio 
( 7 X 12 == 84 note distinte), oc¬ 
corrano tanti generatori indipen¬ 
denti. In realtà, le cose sono ben 
diverse. Saranno sufficienti infatti 
12 generatori, uno per ogni nota 
dell’ottava più acuta, cioè alla fre¬ 
quenza più elevata. 

Le altre note delle ottave inferio¬ 
ri saranno ottenute per mezzo di di¬ 
visori di frequenza. 

E’ naturale che la realizzazione di 
un organo è abbastanza difficoltosa 
anche se il costo non raggiungerà 
in nessun caso il prezzo di un ana¬ 
logo strumento tradizionale con le 
canne^ i soffietti ed i complicati 
meccanismi che lo compongono. 
Anche se gli strumenti elettronici 
non sono in grado di imitare per¬ 
fettamente gli strumenti classici, es¬ 
si sono in grado di produrre dei suo¬ 
ni molto piacevoli, considerando 
anche la varietà dei timbri che pos¬ 
siedono; cosa questa che non si ri¬ 
scontra certo negli strumenti classi¬ 
ci. 

Inoltre la potenza di questi suo¬ 
ni può essere aumentata o diminui¬ 
ta secondo della scelta dell’amplifi¬ 
catore. 

Si deve considerare quindi gli 
strumenti elettronici musicali come 
dispositivi nuovi e non come stru¬ 
menti imitatori. 


STRUMENTI UNITONALI 
O MONOFONICI 

La caratteristica principale di u- 
no strumento monofonico è senza 
dubbio il timbro delle note emesse. 

Per la sua realizzazione ci si ispi¬ 
ra a strumenti classici. 

Si possono usare tastiere come 
quelle dei pianoforti o tasti come 
quelli delle fisarmoniche, usando 
dei tasti bianchi per le note DO - 
RE - MI - FA - SOL - LA - SI e dei 
tasti neri per i diesis o bemolle. 

Poiché le possibilità di questi 
strumenti sono limitate dal fatto di 
poter suonare una sola nota per 
volta, si aggiungono allo strumento 
diversi dispositivi per migliorare il 
suono: il vibrato, i registri, disposi- 
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-Strumenti 
e rumori 

senza intonazione 
precisa 


Strumenti 
a corde pizzicate 
ed a tastiera 


VQCfi 


Strumenti 
a percussione 


Strumenti 
a fiato 


Ottoni 


Strumenti 
a corda 


Fig. 1 


Triangolo 

Cembalo 

Voce femminile 

Voce maschile 

Tintinnio di chiavi 

Applausi 

Arpa 

Piano 

Organo 


Soprano 

Mezzo-soprano 

Contralto 

Tenore 

Baritono 

Basso 


Silofono 

Timpano 


Ottavino 

Flauto 

Oboe 

Clarinetto 

Fagotto 

Controfagotto 


Corno 

Tromba 

Trombone 

Tuba 


Violino 

Viola 

Violoncello 

Contrabbasso 


Spettro di rumore 

Armoniche 

Note fondamentali 

Hertz 





i 


Registri 


Sotto-gravi 


Sfavi 


Medi 


Acuti 


Sopra-acuti 
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tivi per ottenere il cambiamento di 
ottava: superiore o inferiore alla 
gamma principale, regolatore del 
volume, effetti d’eco, riverbero ed 
altri ancora. 

Naturalmente non bisogna esage¬ 
rare con questi dispositivi perché al¬ 
trimenti si andrebbe al di fuori dei 
vantaggi di uno strumento che so¬ 
no il prezzo e la semplicità realizza- 
tiva; teniamo quindi tutti questi ef¬ 
fetti o dispositivi speciali per stru¬ 
menti più complessi dove il loro im¬ 
piego è più consigliato. 


LE GAMME 

Gli strumenti elettronici monofo¬ 
nici o polifonici possono avere una 
gamma di suoni che parte dai 16 
Hz, come limite inferiore, e arriva 
ai 15.000 Hz come limite superiore. 

In pratica, però, una tale esten¬ 
sione non serve quasi mai. E’ suffi¬ 
ciente infatti la gamma coperta dal 
pianoforte per eseguire qualsiasi 
brano musicale. 

Il pianoforte ha una estensione 
dei suoni la cui frequenza è com¬ 
presa tra un LA molto grave (f == 
27,5 Hz) e un DO molto acuto 
(f = 4185,5 Hz). Il limite degli 
acuti però è superato da altri stru¬ 
menti musicali. 

Nel pianoforte dunque si dispo¬ 
ne di sette ottave cioè 12 x 7 = 84 
note e da una a quattro note sup¬ 
plementari. 

Nel grafico di figura 1 sono visi¬ 
bili la gamma di frequenze coper¬ 
ta dagli strumenti musicali più co¬ 
muni; le armoniche delle frequenze 
usuali, le note corrispondenti e, in 
basso, una tastiera di un pianofor¬ 
te normale. 

Il LA «normale», quello che cor¬ 
risponde alla nota emessa dal dia¬ 
pason, ha una frequenza di 440 Hz. 
Se lo strumento musicale possiede 
una sola ottava sarà opportuno usa¬ 
re quella dove si trova il LA norma¬ 
le. Se invece possiede più gamme, 
quella normale si troverà pressap¬ 
poco in mezzo al dispositivo d’ac¬ 
cordo. 

La tabella 1 mostra le rispettive 
frequenze di ogni nota a partire dal 
DO - 16,34 Hz al SI - 15.801,08 
Hz. 
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TABELLA 2 

Indice 

Nota più 

bassa 

Nota più alta 

-1 

DO : 

f = 

16,34 

SI 

: f = 

30,87 

0 

DO : 

f = 

32,69 

SI 

: f = 

61,73 

1 

DO : 

f = 

65,39 

SI 

; f = 

123,46 

2 

DO : 

f = 

130,79 

SI 

: f = 

246,94 

3 

DO : 

f = 

261,59 

SI 

; f = 

493,88 

4 

DO : 

f = 

523,19 

SI 

: f = 

987,57 

5 

DO : 

f = 

1.046,37 

SI 

: f = 

1.975,13 

6 

DO : 

f = 

2.092,75 

SI 

: f = 

3.950,27 

7 

DO : 

f = 

4.185,5 

SI 

: f = 

7.900,54 

8 

DO : 

f = 

8.371,0 

SI 

: f = 

15.801,08 


Questa tabella prende in consi¬ 
derazione 10 ottave. In ogni co¬ 
lonna ci sono le rispettive 12 note: 
12 perché si contano anche i die¬ 
sis di ogni ottava. 

E’ evidente che passando da una 
colonna all’altra le frequenze si rad¬ 
doppiano. 

Abbiamo detto che il LA nor¬ 
male, fornito dal diapason per ac¬ 
cordare gli strumenti, ha una fre¬ 
quenza di 440 Hz, e quindi si trova 


nella tabella dell’ottava che parte 
dal DO3 a 261,59 Hz e va al SI3 
di 493,88 Hz. 


I GENERATORI DI SEGNALI 

La maggior parte degli strumenti 
musicali a fiato, generalmente, pro¬ 
ducono dei suoni la cui forma di 
onda si avvicina alla sinusoide. Per 
imitare questi strumenti bisognerà 
quindi utilizzare dei generatori si¬ 


nusoidali. Se, al contrario, si desi¬ 
dera produrre dei segnali ricchi di 
armoniche si utilizzerà degli oscilla¬ 
tori che daranno una forma d’onda 
a denti di sega o rettangolare. Que¬ 
sta seconda categoria di oscillatori 
permetterà, dato la ricchezza di ar¬ 
moniche, di ottenere dei timbri spe¬ 
ciali o, isolando alcune armoniche, 
delle note su ottave diverse senza 
che sia necessario ricorrere ad un 
altro oscillatore. In genere però, si 
preferisce il metodo che utilizza i 
divisori di frequenza che è più sem¬ 
plice e necessita di un minor nume¬ 
ro di componenti, rispetto al siste¬ 
ma della selezione delle armoniche. 

In tutti i casi si sceglieranno de¬ 
gli oscillatori i più semplici possi¬ 
bili per ragioni di economia e di 
ingombro, sempre considerando pe¬ 
rò che la loro maggiore qualità deve 
essere la stabilità in frequenza ri¬ 
spetto alla temperatura, alla tensio¬ 
ne d’alimentazione e a molti altri 
fattori quali l’invecchiamento dei 
componenti dello strumento. 

In tutti i modi, gli oscillatori do¬ 
vranno essere ad accordo regolabile 
al fine di poterli accordare, se ne¬ 
cessario, sia dall’utilizzatore che da 
un esperto, se si tratta di uno stru¬ 
mento di una certa importanza. 


GLI OSCILLATORI 
SINUSOIDALI 

Tutti gli oscillatori sinusoidali a- 
dottati in circuiti elettronici posso¬ 
no essere utilizzati nella costruzio¬ 
ne di strumenti musicali elettronici. 
Di questi oscillatori ne esistono al¬ 
cune versioni: oscillatori a bobina 
Lea capacità C, oscillatori a bat¬ 
timenti, oscillatori a resistenza R e 
capacità C. 

I più usati sono gli oscillatori 
RC (resistenza e capacità) poiché 
una bobina per le frequenze basse 
è piuttosto ingombrante, deve avere 
molte spire ed inoltre bisogna anche 
schermarla. 

L’unico inconveniente usando un 
oscillatore RC, per ciò che riguarda 
le note basse, è quello di usare del¬ 
le capacità molto grandi, che però 
sono facilmente reperibili in com¬ 
mercio. 

Nei circuiti LC (a bobina e con¬ 
densatore) la variazione di frequen- 
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za viene effettuata grazie a dei con¬ 
densatori variabili mentre per gli o- 
scillatori RC si farà variare R o C 
od entrambi. 


OSCILLATORI RC 
SINUSOIDALI A DOPPIO T 

In figura 2 è visibile un oscilla¬ 
tore a transistore con una rete a 
doppio T. Il transistore Q1 è un 
NPN e la sua base è polarizzata po¬ 
sitivamente, in rapporto airemetti- 
tore che è a massa, dal resistore R3 
che va a massa e da RI + R2 in¬ 
viate sul collettore, reso positivo da 
R4, connesso al + delPalimenta- 
tore. 

Il «doppio T» si compone dal 
primo T formato da RI, R2 e C3 
e dal secondo formato da Cl, C2 e 
RV. 

Questo circuito realizza Taccop- 
piamento tra il collettore e la ba¬ 
se. 

L’accoppiamento è in opposizio¬ 
ne di fase e il valore dipende dalla 
frequenza f per dei valori dati da 
RI, R2, RV, Cl, C2, C3. 

L’opposizione di fase è di 130°, 
per un valore particolare di f uguale 
a fo. Quando f + fo si ha l’oscilla- 
zione. E’ possibile dunque modifi¬ 
care il valore di fo facendo variare 
uno o più dei sei elementi che co¬ 
stituiscono il doppio T. In genere 
si fa variare RV o C3 od entrambi. 

Ecco qualche dato sui valori de¬ 
gli elementi impiegando un transi¬ 


store MPS G514 Motorola ed una 
tensione d’alimentazione di 9 V: 
RI = R2 = 100 kn 5%, R3 = 
47 kn, RV secondo la frequenza fo 
desiderata, R4 = 6,8 kH, Cl = 
C2 = 50 nF al mylar o ceramico, 
C3 = 0,1 pF al mylar o ceramico. 

Si ottiene un DO a 130,79 Hz 
circa, quando RV è uguale a 910 + 
1,000 h, ossia 1910 D. Le note se¬ 
guenti, dalle acute alle basse, sono 
ottenute con una resistenza in se¬ 
rie da 1.000 n per ciascuna nota. 
E’ essenziale che i resistor! da 1.000 
n, compreso il primo, siano rego¬ 
labili. 

Una formula approssimativa che 
dà fo in funzione di RI, R2, RV, 
Cl, C2 e C3 è: 

a 

fo = - - 

6,28 VRl RV Cl C3 

Quando RI = R2 e Cl = C2. 
II valore di a è approssimativamen¬ 
te 1, in genere è inferiore all’unità. 

Così, se si ha RI = 100 kri, 
RV 2 kn, Cl = 50 nF e C3 = 
0,1 pF si trova fo = 159 Hz. Abbia¬ 
mo detto in precedenza che si ot¬ 
tiene il DO a 130 Hz con RV = 
1.500 n. 

Il valore ottimale di RV deve es¬ 
sere ottenuto sperimentalmente re¬ 
golando il resistore da 1 kH. 

In pratica, per la realizzazione di 
uno strumento a 13 note si potrà 
ottenere RV montando 13 resistor! 
regolabili da 1.000 fi in serie, e co¬ 
me illustrato in figura 3. 


In questo modo la nota più acu¬ 
ta per esempio il DO a 130,8 Hz, 
ottenuto chiudendo il contatto di 
la, ha un valore di RV di RX + 
Ra ossia 910 O + una frazio¬ 
ne di 1.000 n. 

Una volta ottenuta questa nota si 
aprirà il contatto la e si chiuderà 
il contatto Ib. In questo modo si 
avrà RV — 910 + Ra = Rb. Ra 
non si dovrà toccare perché è stato 
regolato in precedenza, mentre si 
ricercherà il valore ottimale di Rb 
per ottenere la nota seguente (un 
semitono più basso) cioè il SI a 
123,5 Hz. 

Col medesimo procedimento si 
regoleranno uno per uno i resisto- 
ri per ottenere la scala completa 
fino al raggiungimento dell’ultima 
nota che è il DO corrispondente al¬ 
la frequenza di 65,39 Hz. 

Con un generatore di segnali di 
questo tipo è possibile ottenere del¬ 
le altre gamme in due modi: 

1°) aumentando il numero dei ta¬ 
sti I : 12 per ogni gamma supple¬ 
mentare delle note più basse. Si po¬ 
trà in questo modo avere a dispo¬ 
sizione anche l’ottava che va dal 
DO a 65,39 Hz al DO 32,69 Hz. 

2°) agendo su un commutatore 
che modifica il valore di C3. Se 
C3 aumenta di due volte si otter¬ 
ranno le note di un’ottava più bas¬ 
sa, se C3 diminuisce di due volte le 
note saranno di un’ottava più alta. 

L’ottava più bassa, in genere, è 
quella che va da 32,69 Hz a 65,39 
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Fig. 4 


Hz, la seguente da 65,39 a 130,79 
e la terza da 130,79 a 261,59. 

Si sarà realizzato così, una specie 
di basso elettronico a 3 ottave per 
un totale di 37 note. 

I segnali forniti sul collettore al 
punto SI sono sinusoidali, quelli ot¬ 
tenuti al punto S2 sono di identico 
periodo ma con numerose armoni¬ 
che. 

I due segnali potranno essere 
scelti separatamente o miscelati, se¬ 


condo un dosaggio fisso o varia¬ 
bile. 

E' raccomandabile montare, tra i 
punti SI e S2 e i circuiti di combi¬ 
nazione, degli stadi amplificatori in 
tampone, per evitare il disaccordo 
deiroscillatore quando si agisce sul 
carico del circuito di collettore del 
transistore oscillatore. 

Guardando i circuiti di figura 2 
e 3, è facile comprendere che, se 
nessun tasto viene azionato, la nota 


più bassa è azionata permanente- 
mente. Inoltre se Tesecutore deside¬ 
ra fare una pausa fra due note, ciò 
non sarà possibile. E' quindi neces¬ 
sario sopperire a questa mancanza. 

Con un circuito a transistori il 
problema è subito risolto. In effet¬ 
ti, se per esempio, si esclude Tali- 
mentazione Tapparecchio cessa im¬ 
mediatamente di funzionare. 

In pratica si potrà adottare il 
dispositivo seguente: ogni tasto (o 
pulsante) agirà su due interruttori, 
uno è quello della nota che si desi¬ 
dera suonare, Taltro (figura 3) è il 
dodicesimo interruttore che inter¬ 
rompe il collegamento al positivo 
delEalimentazione. 

Di conseguenza tutti gli interrut¬ 
tori dovranno essere bipolari come 
mostrato in figura 4: la è unito con 
Fa, Ib con Tb le con Tc ecc. 

In posizione di riposo i tasti sono 
alzati. I due interruttori I e T sono 
aperti per cui nessuna nota viene 
generata poiché V toglie il + del- 
Talimentazione al punto x (vedi 
figura 2) che è la linea positiva 
d'alimentazione del montaggio elet¬ 
tronico. Quando il tasto viene ab¬ 
bassato i due contatti si uniscono 
dando luogo alla nota desiderata e 
al collegamento del -f alimentazio¬ 
ne. 

La tensione BF d'uscita di questo 
apparecchio è in genere abbastanza 
ridotta, appena sufficiente per lo 
ascolto in cuffia. E* necessario quin¬ 
di collegare, alEuscita degli stadi 
separatori, un amplificatore di bas¬ 
sa frequenza. 

STADI SEPARATORI 

Prendiamo in considerazione le 
due uscite, punto 1 e 2 deiroscilla¬ 
tore in doppio T della figura 2. 

Gli stadi separatori (o intermedi 
o tampone) sono rappresentati dal¬ 
lo schema di figura 5. 

Vediamo anzitutto i valori dei 
componenti Q2 = Q3 = Ol (pre¬ 
cedentemente riportati). R5 = 5,6 
kn, R6 = 6,8 kn, R7 = 330 kH, 
R8 = 100 kfl, R9 = 6,8 kQ, RIO 
= 15 kn, RII = potenziometro 
lineare da 20 kO. 

Tutti i resistori sono da 0,5 W e 
devono avere una tolleranza del 
10%. I commutatori 12 e 13 sono 
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degli interruttori unipolari. I due 
separatori Q2 e Q1 sono montati 
nel modo seguente: Q2 è uno stadio 
a transistori montato a collettore 
comune poiché questo elettrodo è 
collegato al + della batterla d’ali¬ 
mentazione. La base è polarizzata 
dalla tensione di collettore del tran¬ 
sistore Q1 per mezzo dei resistor! 
R5 e RI + R2 in modo che Temet- 
titore funga da elettrodo d'uscita. 
La tensione sinusoidale, anplicata 
alla base di Q2, è ripresa sul resi- 
store R6 e trasmessa, da R7 ed 12, 
al potenziometro di regolazione del¬ 
la potenza RII la cui estremità è 
portata a massa, cioè il negativo 
dell'alimentazione. 

11 secondo stadio parte dal pun¬ 
to S2 (comune di CI e C2) dove 
il segnale è periodico ma di forma 
non sinusoidale. Questo segnale è 
amplificato dal transistore Q3, mon¬ 
tato a emettitore comune e collega¬ 
to a massa. La sua base è polarizza¬ 
ta a partire dal collettore per mez¬ 
zo di R8. Il collettore dello stesso 
ha come carico, il resistere R9 ai ca¬ 
pi del quale si può prelevare il se¬ 
gnale BF non sinusoidale. Questo 
segnale dopo il passaggio da RIO- 
C5 (filtro che favorisce il passag¬ 
gio degli acuti) e 12, è trasmesso al 
potenziometro RI 1 che ha il compi¬ 
to di regolare la potenza. 

Il cursore di questo potenziome¬ 
tro trasmette, per mezzo di C6, il 
segnale BF aH’uscita. 

Si può, agendo su II e 12, otte¬ 
nere tre tipi di segnali: 

1) un segnale sinusoidale: Il chiu¬ 
so e 12 aperto. 

2 ) Un segnale non sinusoidale con 
forte contenuto di armoniche: 
Il aperto e 12 chiuso. 

3) Un segnale, che è la risultante 
di due segnali miscelati, per cui 
con la fondamentale più pro¬ 
nunciata: Il e 12 chiusi cioè in 
posizione di contatto. 

Poiché il valore di resistenza del 
potenziometro RI 1 è di 20 kH tutti 
gli amplificatori BF il cui valore di 
ingresso è uguale o superiore a 20 
kn saranno adatti per questo im¬ 
piego. 

Un interruttore generale 13 potrà 
essere disposto sul positivo o nega¬ 
tivo dell'alimentazione. 



irslTERISlATIO 

VASTA GAMMA DI RlCETRASMJTTENTt PORT 
UNITA’ MOBILE - FISSA 


13-871 

5 W - 23 Canali CB con 2 
canali H.E.L.P., 28 transi¬ 
stori, 1 IC, 34 diodi. 


13-880 

10 W SSB - 5 W AM - 
23 Canali CB tutti corredati 
di quarzi - Orologio digitale 
incorporato - 34 transistori 
- 3 FET, 1 IC. 67 diodi. 


13-873 

10 W SSB - 5 W AM - 23 
Canali CB tutti corredati di 
quarzi - 31 transistori, 3 FET, 
1 IC, 59 diodi, 4 zener. 


5 W - 6 Canali CB a tasti - Canale 9 
[27,065 MHz) quarzato, gli altri canali 
senza quarzi - 11 transistori, 1 IC, 3 
diodi. 


13-800 

5 W - 3 Canali CB - Canale 9 (27,065 
MHz) quarzato, gli altri canali senza 
quarzi, 15 transistori, 4 diodi, 2 varistori, 
1 termistore. 


-T juriL-.-gle per ritàlia 

oioktromarket INNOURZIONE 

C'is'sc Italia, 13 - 20''22 MILANO - Via Miigabei! ^ i 
“ei. 873.540 aya.S*:' - 861.478 - 861.648 

-)U.‘CÉifSD!i: ''ii- fommaso Grossi, 10 - 20121 MILANO ■ Tel. 079,859 
V.le Zara 1 {ang. C.le Lagosial - 2G1S9 Mtl.ANO Tel. ^08.5976 
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I 

COME 

MIGLIORARE 
GLI STRUMENTI 
MUSICALI 
ELETTRONICI 

I a cura di M. SPLENDORI 


In questo articolo descrivia¬ 
mo alcuni circuiti c vari siste¬ 
mi per ottenere degli effetti 
speciali che migliorano le ca¬ 
ratteristiche degli strumenti 
musicali elettronici. 

Se il vostra piccolo organo o 
la chitarra elettrica ha un suo¬ 
no non molto piacevole ag¬ 
giungete uno di questi mon¬ 
taggi e vedrete che il vostro 
strumento avrà nuove possi¬ 
bilità. 



li strumenti «monofonici» 
o «unitonali» possono pro¬ 
durre una sola nota per 
volta poiché possiedono un unico 
generatore di segnali di bassa fre¬ 
quenza. 


Le possibilità di uno strumento 
di questo tipo possono essere au¬ 
mentate aggiungendo altri due ge¬ 
neratori comandati da una seconda 
tastiera e da una pedaliera. 

Vi sono inoltre altri sistemi per 
migliorare il suono degli strumenti 
monofonici e precisamente il vi¬ 
brato ed il tremolo che abbiamo 
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Fig. 1 - Schema elettrico di un generatore di tremolo «Lesile» a valvole. Questo circuito può essere realizzato anche in ver¬ 
sione transistorizzata. 



qualche volta già trattato in pre¬ 
cedenti articoli. 

Questi dispositivi si possono ot¬ 
tenere sia con circuiti elettronici 
che con sistemi meccanici e la scel¬ 
ta dipende dal gusto singolo di 
ogni persona. 

Vediamo ora la descrizione di 
un tremolo meccanico, «LESLIE», 
molto conosciuto in tutto il mondo 
da orchestrali, maestri, costruttori 
di strumenti musicali elettronici e 
amatori in genere. 

TREMOLO «LESLIE» 

Di questo sistema di tremolo 
esistono numerosi modelli prodotti 
negli USA e venduti in tutto il 
mondo. 

In pratica si tratta di un alto- 
parlante supplementare, preceduto 
naturalmente da un amplificatore, 
che produce EefFetto di tremolo. 

In genere il «LESLIE» è a val¬ 
vole ma esistono anche delle ver¬ 
sioni a transistori. 

In figura 1 è visibile la parte 
elettronica di un generatore di tre¬ 
molo a valvole e nella figura 2 si 
può notare lo schema elettrico con 
i vari collegamenti. La figura 3 il¬ 
lustra il piano di montaggio delLal- 
toparlante inserito nel diffusore, e 


la figura 4 mostra Taspetto di una 
cassa acustica per effetto « LE- 
SLIE». 

Vediamo ora di chiarire il fun¬ 
zionamento partendo dalEuscita del- 
Taltoparlante normale di un organo 
elettrico o di qualsiasi altro stru¬ 
mento. 

Il segnale ai capi delEaltoparlan- 
te normale è potente ma a bassa 
tensione. Questa tensione giunge 
ai capi del potenziometro da 10 kfi 
il cui cursore è collegato alla gri¬ 
glia del doppio triodo 12AU7 che 
funge da amplificatore di tensione, 
in opposizione di fase. I due segna¬ 
li risultanti sono trasmessi, per mez¬ 
zo del condensatore da 100 nF, alle 
griglie dei tetrodi finali KT88 o 
6650 che sono valvole famose per 
la loro affidabilità. Gli schermi 
(griglie 2) di queste valvole di po¬ 
tenza sono collegati a un punto po¬ 
sitivo ad alta tensione stabilizzata 
deiralimentazione. 

Tra i due anodi dei KT88 si 
trova il primario del trasformatore 
d’uscita. Il secondario invece è 
collegato tra i due catodi degli 
stessi e Taltoparlante. 

I catodi, inoltre, sono polarizzati 
dal circuito parallelo formato da un 
resistore da 150 H/10 W e da un 
condensatore elettrolitico da 200 
pF/50 V. 
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L’ALIMENTAZIONE 
DEL «LESLIE» 


Partendo dalPalimentazione da 
rete 220 Vc.a., per esempio, si no¬ 
ta, che sullo schema di figura 1, il 
primario del trasformatore d’ali¬ 
mentazione TA possiede una presa 

D, la tensione tra questo punto ed 
il punto E è di circa 25 V. 

L’alta tensione viene ottenuta 
grazie alla valvola V4 ed al se¬ 
condario del trasformatore asso¬ 
ciato ad un circuito di filtraggio 
composto da due condensatori da 
30 pF e 10 pF. 

Sullo schema sono poi indicate 
le varie tensioni continue. 

I punti E-D (25 V alternati) 
dello stesso primario del trasfor¬ 
matore sono utilizzati per alimen¬ 
tare il frenaggio dei motori che 
Fig. 2 - Schema elettrico aggiuntivo a quello di figura 1 per completare la fanno ruotare una specie di cilin- 
parte elettronica del generatore di tremolo «Lesile». scavato ed Opportunamente 

tagliato, situato sotto l’altopar¬ 
lante «LESLIE» (vedere figura 3, 
l’elemento rotante). 

Questo elemento rotante possie¬ 
de 3 motori MOTI, MOT2 e 
MOT3. 

Quando il primario del TA è 
collegato alla rete, la tensione al¬ 
ternata di 25 V passa tra i punti 
D ed E e viene applicata, per 
mezzo del resistere di protezione 
da 3 n, all’anodo del diodo rad- 
drizzatore DR. La tensione raddriz¬ 
zata risulta tra il catodo e la linea 

E, con il positivo verso il catodo. 
Questa tensione, inoltre, è fil¬ 
trata da una cellula composta da 
un condensatore da 200 pF 5 V 
e una bobina SF2, 

Quando il relè è in posizione 
«contatto», come è mostrato sullo 
schema, la tensione continua, che 
è di 36 V a vuoto, è applicata ai 
tre motori MOTI, MOT2 e MOT3. 
Se quest’ultimi sono in moto, la 
tensione continua agirà come un 
freno: saranno sufficienti 10 V per 
fare che i motori si arrestino rapi¬ 
damente interrompendo così il 
tremolo «meccanico-pneumatico». 

Se si vuole azionare il tremolo 
basterà applicare la tensione di re¬ 
te ai tre motori che fanno ro¬ 
tare il sistema illustrato in figura 3. 
In questo caso il relè farà in mo- 

tig. 5 - Piano di montaggio dell*altoparlante e dei vari meccanismi che com- corrente continua non 

pongono il tremolo «Lesile». entri nei motori. 



Altoparlante 

Cuscinetto 
■ superiore 

Supporto 


Elemento 
^ ruotante 


. Asse 


, Puleggia 


Cuscinetto 
■ inferiore 
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Passiamo ora al disegno della 
figura 3 che illustra Tinterno del 
«LESLIE». 

L'altoparlante è fissato e dispo¬ 
sto orizzontalmente su di un piano 
che costituisce, con il contenitore, 
una specie di supporto. 

L'aria compressa o espansa della 
membrana dell'altoparlante ha dun¬ 
que un movimento vibratorio ver¬ 
ticale. 

Al disotto del primo supporto 
si trova un altro supporto del cu¬ 
scinetto superiore dell'asse di rota¬ 
zione dell'elemento rotante. Il cu¬ 
scinetto inferiore è visibile in basso 
nel contenitore. 

La parte rotante deve avere 
una velocità angolare di qualche 
Hertz, come il caso del vibrato o 
del tremolo. Questa velocità è ot¬ 
tenuta per riduzione del movimen¬ 
to rotatorio del motore grazie ad 
una puleggia e ad una cinghia di 
trazione che però non sono rap¬ 
presentate in figura 3. 

L'elemento rotante, che costi¬ 
tuisce l'anima del tremolo «LE- 
SLIE», è un cilindro opportuna¬ 
mente tagliato, come mostra la fi¬ 
gura 3, che ha il compito di bloc¬ 
care e favorire periodicamente 1' 
espansione delle onde sonore. 

Rispetto al normale tremolo, che 
agisce sulla potenza del suono, que¬ 
sto sistema possiede anche un ef¬ 
fetto doppler che aumenta notevol¬ 
mente l'effetto spettacolare del tre¬ 
molo. 

In figura 4 è possibile notare 1' 
aspetto esterno del contenitore. Es¬ 
so è completamente chiuso, tranne 
delle fessure orizzontali che con¬ 
tribuiscono ad ottenere l'effetto vo¬ 
luto. 

Questo sistema però, in appa¬ 
renza molto semplice, è abbastanza 
complesso e costoso per ciò che 
riguarda i particolari costruttivi 
(come per esempio il sistema di 
frenaggio) utili per il raggiungi¬ 
mento dello scopo. Una costruzione 
abbastanza semplice è quella illu¬ 
strata in figura 5 il cui funziona¬ 
mento è facile da comprendere. 

Esistono inoltre diversi altri si¬ 
stemi, tutti più o meno simili, per 
ottenere l'effetto «LESLIE»; uno 
di questi sfrutta la rotazione degli 
altoparlanti. 



Fig. 4 - Aspetto esterno di una cassa 
acustica per effetto «Leslie». Si notino 
le fessure praticate sui lati. 



Fig. 5 - Esempio di costruzione di un 
semplice sistema per ottenere un ef¬ 
fetto di tremolo. 


UN «LESLIE» ELETTRONICO 
IL VIBRAROTO 

Dopo i vari tipi di «LESLIE» 
elettr(?meccanici l'industria ha e- 
seguito ricerche per ottenere un ef¬ 
fetto simile ma facendo uso di 
circuiti elettronici. 



Fig. 6 - Schema a blocchi dei collegamenti da effettuare per un pratico fun¬ 
zionamento del vibrato. 
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In questi apparati, che potremo 
definire opto-elettronici, Teffetto 
musicale è regolabile per mezzo 
di un potenziometro invece che 
dal movimento rotatorio delfalto- 
parlante o da altri sistemi, come 
abbiamo visto in precedenza. 
Quando Teffetto è dosato con una 
bassa intensità si ottiene un suono 
analogo a quello del «LESLIE» e 
cambiando i timbri si possono ot¬ 
tenere dei suoni molto gradevoli. 

La figura 6 mostra i collegamenti 
del vibraroto il cui schema elet¬ 
trico è visibile in figura 7. 

Nella parte superiore di figura 6 
sono rappresentati i collegamenti 
del vibrato e nella parte inferiore, 
il vibrato ed il «ouah-ouah». In 
questo caso, Teffetto «ouah-ouah» 
può essere eliminato per mezzo di 


un commutatore, mentre, volendo¬ 
lo, resta attivo solo il vibrato. 

Vediamo ora come funziona il 
vibraroto (figura 7). 

Nello stadio superiore di questo 
schema si trovano tre fotoresistori 
Phl, Ph2 e Ph3 associati ai resi- 
stori o R6, R9 e ai due condensa- 
tori da 2,2 nF e 10 nF che costi¬ 
tuiscono un filtro a doppio T il cui 
effetto selettivo è abbastanza noto. 

La variazione periodica della re¬ 
sistenza delle 3 cellule fotoresistive, 
fa scendere in modo analogo la cur¬ 
va di responso del filtro attivo co¬ 
stituito dai transistori T4 e T5, 
creando, come effetto, una varia¬ 
zione periodica della frequenza. 

Il segnale in cui si desidera in¬ 
corporare Teffetto desiderato è ap¬ 
plicato al vibrato al punto E (in¬ 


gresso) ed esce modificato al punto 
A (uscita). 

Il segnale è sottoposto simulta^ 
neamente ad una modulazione di 
fase e ad un «vibrato» d’ampiezza. 

Praticamente esso imita l’effetto 
di un altoparlante rotante o di un 
altoparlante fisso con apertura mo¬ 
bile. 

Il funzionamento si può così sin¬ 
tetizzare; il transistore TI è mon¬ 
tato come oscillatore sinusoidale, 
seguito da un amplificatore T2 - 
T3, la lampada L è sottoposta ad 
un segnale alternato alla frequenza 
del vibrato. Questa luce agendo poi 
sulle cellule fotoresistive dà origine 
all’effetto desiderato. 

VIBRATO 

CON ALTOPARLANTI 
ROTANTI 

L’effetto vibrato-tremolo può es' 
sere anche ottenuto con un alto- 
parlante rotante. 

Un esempio di questo tipo è vi¬ 
sibile in figura 8. Un contenitore 
H contiene un altoparlante A che 
ruota attorno ad un asse D fissato 
al contenitore per mezzo di due 
cuscinetti E - E. Un contrappeso F 
bilancia la parte rotante. 

Nel contenitore è situato anche 
un motore M e due pulegge G e 
B in modo che la cinghia permetta 
una riduzione della velocità, fino 
a portare il numero dei giri per 
secondo uguale alla frequenza u- 
suale del vibrato-tremolo. 

Il contenitore possiede inoltre 
delle aperture, alla stessa altezza 
dove è situato l’altoparlante 

Vediamo ora come questo dispo¬ 
sitivo realizza, nel medesimo tem¬ 
po, il tremolo (modulazione d’am¬ 
piezza) ed il vibrato (modulazione 
di frequenza). 

Il tremolo è molto facile da ri¬ 
conoscere. In effetti gli altoparlanti 
avvicinandosi e allontanandosi pe¬ 
riodicamente dall’apertura praticata 
sul contenitore provocano una ri¬ 
duzione, sempre periodica, della 
potenza e da ciò l’effetto del tre¬ 
molo. 

Per la stessa ragione: spostamen¬ 
to dell’altoparlante, sorgente sono¬ 
ra, si ottiene il vibrato. 

Ciò è dovuto ad un effetto chia¬ 
mato Doppler, che ora esaminiamo 
più profondamente. 



Fig. 7 - Schema elettrico del vibrato «Leslie». Si notino le tre cellule fotoresi¬ 
stive che costituiscono il cuore di questo circuito. 
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EFFETTO DOPPLER 


L'effetto Doppler si studia in ot¬ 
tica, in astronomia ed in acustica. 

Senza essere fisici però è pos¬ 
sibile comprendere questo fenome¬ 
no; facciamo un esempio. 

A tutti sarà capitato di vedere 
passare un treno che fischia, avrete 
senz’altro notato che l’ampiezza fi¬ 
schio varia a seconda della distanza 
cui il treno si trova. 

Ma vediamo di chiarire meglio 
attraverso la figura 9: poniamo che 
f sia la frequenza del segnale emes¬ 
so dal treno S. Quando S si avvi¬ 
cina al punto AUD, dove si trova 
l’ascoltatore, quest’ultimo ode un 
suono alla frequenza f’ e si ha: 
f’ > f 

dunque un suono più acuto. 

Nel momento che AUD ed S si 
incontrano, S cambia la frequenza 
che diviene f” e naturalmente più 
bassa di f. 

f” < f 

e dunque 

f” < f < f 

I valori di f” ed f’ si possono 
calcolare in funzione dei valori nu¬ 
merici del problema. La velocità 
S è di un metro per secondo quella 
di AUD è zero. Si applicherà quin¬ 
di la formula seguente: 

V 

f’ == f - 

V - s 

Nella quale V = velocità del 
suono nell’aria, cioè 340 m/s circa. 

La velocità S sarà misurata in 
m/s ed f e f’ in hertz. 

Si tratta a questo punto di de¬ 
terminare la velocità S. A questo 
proposito torniamo al montaggio 
della figura 8 e semplifichiamo teo¬ 
ricamente il dispositivo supponen¬ 
do che l’altoparlante sia orientato 
verso l’ascoltatore «AUD» e che 
esso si sposti secondo un movi¬ 
mento rettilineo uniforme alla fre¬ 
quenza fv, il cui valore è quello di 
un vibrato, per esempio 6 Hz. In 
questo caso, il periodo è di 1/6 s 
= 0,159 s che arrotondiamo a 
0,16 s. 

Quando l’altoparlante è al mas¬ 
simo della distanza dall’ascoltatore, 
chiamiamo questa distanza XZ; 
quando l’altoparlante è al minimo 
della distanza chiamiamo quest’ul- 
tima XY. 



Fig. 8 - Disegno schematico di un siste¬ 
ma meccanico per ottenere Veffetto 
«Leslie». 


Se, per esempio, XY = 50 cm, 
valore molto simile in un montag¬ 
gio di questo tipo. 

La distanza XY = 50 cm è per¬ 
corsa durante il tempo T/2 = 
0,08 s. 

La velocità dell’altoparlante S 
è quindi 0,5/0,08 = 6 m/s, dun¬ 
que: 

s = 6 m/s 

La formula citata in precedenza 
permette di calcolare f’ ed in ef¬ 
fetti si ha: 

340 

f’ = f = - = 1,018 f 

360-6 

Questa frequenza f’ è ottenuta 
quando l’altoparlante si avvicina al¬ 
l’ascoltatore. Nel caso contrario 
s — 6 m/s 


e il valore di f” è 0,982 f. 

Si nota così che f varierà tra f’ 
ed f” producendo una modulazione 
di frequenza. 

La frequenza f è quella del suono 
emesso dall’altoparlante, dunque un 
segnale BF qualsiasi compreso tra 
qualche hertz e qualche migliaia 
di hertz. 


IL RIVERBERO 
NEGLI STRUMENTI 
MUSICALI ELETTRONICI 

Il riverbero si può applicare a 
qualsiasi strumento musicale e ad 
apparecchi radio, televisivi, impian¬ 
ti hi-fi ecc. 

La riverberazione artificiale è in 
pratica costituita dalla ripetizione 
dello stesso suono con un ritardo 
che si aggira sulla decina di mil¬ 
lisecondi. 

Non bisogna quindi confondere 
il riverbero con l’eco perché il tem¬ 
po di ritardo di quest’ultimo è del- 
Tordine di un secondo o più. In 
alcuni casi viene usato anche l’eco 
per creare degli effetti di durata 
delle note. 

La riverberazione è ottenuta per 
mezzo di una linea di ritardo. 

Il migliore sistema per ottenere 
ciò è costituito dai circuiti LC od 
a cavo di trasmissione, anche se 
quest’ultimo è piuttosto costoso ed 
in certi casi impossibile perché il 
ritardo ottenuto altrepassa il milli¬ 
secondo. 

Riguardo al primo sistema esi¬ 
stono tre varianti: 

1 ) Con trasduttori di vibrazioni 
associati ad una molla. 



Questo disegno aiuta a comprendere il principio delVeffetto «Doppler». 
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Fig. 10 - Riverbero ottenuto con Fimpiego di due trasduttori ed una molla. 



Fig. 11 - Riverbero ottenuto impiegando due altoparlanti dinamici ed un tubo. 


Nastro 



Puleggia 

Nastro 


Fig. 12 - Riverbero ottenuto con un sistema di registrazione e riproduzione 
simultanea di un segnale. 


2 ) Con tubi ad aria 

3) Con dispositivo di registrazione. 

La riverberazione ottenuta con 

la molla comporta due trasduttori: 
uno all’ingresso ed uno alLuscita 
del segnale ritardato. 

In figura 10 è visibile il fun¬ 
zionamento di questo sistema. Il 
trasduttore d’ingresso può essere 
del tipo piezoelettrico, elettroma¬ 
gnetico od elettrodinamico. Il prin¬ 
cipio di funzionamento di questi 
trasduttori è identico a quello degli 
altoparlanti e dei pick-up: essi tra¬ 
sformano i segnali elettrici in vi¬ 
brazioni meccaniche. Queste vibra¬ 
zioni sono poi trasmesse alla molla 
che, a seconda delle sue caratteri¬ 
stiche, dà origine ad un tempo di 
ritardo L più o meno lungo. 

E’ possibile montare, inoltre, più 


molle o una molla con varie prese 
per ottenere un riverbero più com¬ 
plesso. All’uscita, il secondo tra¬ 
sduttore riceve le vibrazioni mecca¬ 
niche ritardate e le trasforma in 
segnali elettrici. 

Questo sistema ha il merito di 
un prezzo abbastanza ridotto e di 
non creare molte difficoltà per ciò 
che riguarda la costruzione. 

La qualità di riproduzione dei 
suoni riverberati non si può para¬ 
gonare a quella dei suoni ad alta 
fedeltà. Questa lacuna però è meno 
grave di quel che si pensi poiché 
i suoni riverberati hanno una po¬ 
tenza alquanto minima e quindi il 
difetto passa inosservato. 

Il secondo procedimento per ri¬ 
verberare dei suoni è quello costi¬ 
tuito da un tubo «acustico». Il 


principio di questo sistema è visi¬ 
bile in figura 11. In pratica il se¬ 
gnale elettrico è applicato all’alto¬ 
parlante che lo trasmette al tubo 
la cui lunghezza è dell’ordine dei 
15 m per un ritardo di 40-50 ms. 

Le onde sonore si propagano nel 
tubo alla velocità del suono, cioè 
330 m circa al secondo. 

La lunghezza X necessaria per to 
ms è data dalla formula 
X 330 


to 1000 

dove X = 0,33 to metri con to in 
millisecondi. 

Esempio: 

to = 50 ms, 

X = 0,33 • 50 = 16,5 m 

All’uscita del tubo, il suono ri¬ 
tardato fa vibrare la membrana 
dell’altoparlante, che normalmente 
è di tipo dinamico, da poter usare 
anche come microfono (come quelli 
degli interfoni). Si può anche usa¬ 
re allo scopo un vero microfono 
piezo o dinamico purché sia di 
qualità. 

Questo microfono e altoparlante 
nello stesso tempo, fornirà all’u¬ 
scita il segnale ritardato. 

Per ottenere più segnali con tem¬ 
pi di ritardo differenti si possono 
prevedere sul tubo diversi ingressi 
od uscite con altoparlanti supple¬ 
mentari. 

Il terzo sistema, migliore ma sen¬ 
za dubbio più costoso e più difficile 
da realizzare, è quello di ottenere il 
riverbero con un sistema di regi¬ 
strazione. 

Il principio di funzionamento è 
illustrato in figura 12 . 

Un anello di nastro magnetico 
passa davanti alle seguenti testine: 
cancellazione, registrazione e let¬ 
tura. 

Il segnale viene trasmesso alla 
testina di registrazione che provve¬ 
de a registrare il suono. La parte 
registrata passa poi, dopo un tem¬ 
po ti, davanti alla testina di lettura 
Li, che dà un segnale ritardato di 
Li ms. La testina Li dà un segnale 
ritardato di ti ms e la testina 'L 3 
dà un segnale ritardato di U ms. 
Quando il nastro registrato ritorna 
sulla testina che precede quella di 
registrazione, il nastro si cancella 
e può così iniziare un nuovo ciclo. 
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Alcune nate iniziali dì una 
noia canzone emessa dalla 
tromba dell'automobile o al 
momento delllngresso !n un 
appartamento, possono costi¬ 
tuire una compagnia per sé e 
una gradevole sopresa per gli 
altri. 

Per if radioamatore, una serie 
di note, premesse alla propria 
trasmissione, può costituire la 
caratteristica che contrasse¬ 
gna la sua stazione. 


generatore 

di melodie a cura di A. RECLA 



n tale strumento musicale 
potrebbe essere costituito 
da un generatore BF mul¬ 
tiplo provvisto di un commutatore 
meccanico a rotazione. 

Questa non sarebbe però una so¬ 
luzione adeguata ai tempi attuali. 
Un sistema più sicuro ed economi¬ 
co è quello di ottenere la commu¬ 
tazione fra i diversi toni per via 
elettronica. 

Naturalmente ciò appare piutto¬ 
sto complesso però, oggidì, adottan¬ 
do i circuiti integrati, è possibile 
raggiungere lo scopo con una rela¬ 
tiva semplicità. 


IL MONTAGGIO EFFETTUATO 
CON TRANSISTORI 

Non potendo disporre dei circuiti 
integrati, può risultare opportuno 
eseguire il lavoro adottando dei sin¬ 
goli transistori che, essendo di tipo 
abbastanza comune si possono tro¬ 
vare ad un prezzo relativamente 
basso. Il passaggio ai circuiti inte¬ 
grati potrà avvenire successivamen¬ 
te. 

La disposizione che presentiamo 
permette di ottenere una melodia 
con le prime cinque note ad es. 



Fig. 1 - Primo circuito di prova con componenti discreti. 
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Fig. 2 - Schema realizzato con circuiti integrati. 


+ 5 V 
0 maggiore 

Consumo 
5 V ± 0.5 V 
I = 150 mA 


Posizione logica indicata in riposo 
(H = 1: L = 0) 


quelle della melodia River Kwai. 
Naturalmente però si possono otte¬ 
nere altre melodie regolando sia le 
note che la loro cadenza. 

L’apparecchio (fig. 1) consta di 
5 multivibratori singoli regolati me¬ 
diante resistenze variabili sulle pri¬ 
me 5 note del motivo che si desi¬ 
dera riprodurre. I due emettitori 
di ogni multivibratore sono collega¬ 
ti al collettore di un transistore di 


Tono 

5 --- 

4 ----^ 

3 - * - 

2 ”-- 

1 - ♦ - 

J 2 3 1 5 6 7 8 

Nota 


Fig. 3 ~ Successione dei toni. 



Fig. 4 - Sistema per aumentare il numero delle note. 


commutazione il quale, a secondo 
della posizione del multivibratore, 
viene pilotato dai transistori facenti 
parte del cosiddetto registro di spo¬ 
stamento. Questo serve per impe¬ 
dire che le otto singole note si so¬ 
vrappongano, ossia per introdurre 
dopo ogni tono la necessaria pausa 
ovvero la cadenza. 

A tale scopo il registro di sposta¬ 
mento possiede 8 + 8 = 16 cellu¬ 
le delle quali però solo 8 hanno 
un’uscita corrispondente alle 8 no¬ 
te. 

In posizione di riposo tutti i tran¬ 
sistori delle varie cellule del regi¬ 
stro di spostamento sono condutti¬ 
vi date le varie resistenze di base 
Rb, mentre tutti i condensatori so¬ 
no scarichi. Premendo il bottone di 
start il primo transistore si blocca; 
sull’armatura di sinistra del primo 
condensatore arrivano —9 V attra¬ 
verso la resistenza di collettore da 

10 kH, cosicché il condensatore si 
carica (negativamente, l’armatura 
di sinistra e positivamente quella 
destra). La corrente di carica che 
così scorre, non fa variare la con¬ 
dizione della prossima cellula poi¬ 
ché il transistore di questa è ancora 
conduttivo, ossia con la corrente di 
carica esso conduce solo un po’ di 
più. Allentando il bottone di start, 

11 primo transistore diviene condut¬ 
tivo mettendo a massa l’armatura 
sinistra del primo condensatore. Co¬ 
sì la base del secondo transistore, 
che è collegata all’armatura di de¬ 
stra, riceve una tensione positiva 
e il transistore rimane quindi bloc¬ 
cato per tutto il tempo di scarica 
che è dato dalla costante di tempo 
Rb. Ck. Contemporaneamente si ca¬ 
rica il secondo condensatore Ck la 
cui capacità determina così la du¬ 
rata del tono ovvero della pausa. 
Scegliendo opportunamente questi 
condensatori si può così variare il 
ritmo, ovvero la cadenza della me¬ 
lodia. Finita la scarica del primo 
condensatore ricomincia a condurre 
il secondo transistore, mandando a 
massa il secondo condensatore da 
un lato, cosicché ora viene bloc¬ 
cato il terzo transistore. 

In questo modo il bloccaggio dei 
transistori si propaga da cellula a 
cellula, gradualmente verso destra. 
Siccome la tensione del collettore 
del transistore bloccato, è negativa, 
questa può venir utilizzata per pi- 
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lotare uno dei multivibratori. Co¬ 
me si vede dallo schema le uscite 
dei vari multivibratori sono collega¬ 
te fra di loro, però disaccoppiate 
con resistenze e finiscono ad un’uni¬ 
ca uscita BF. 


IL MONTAGGIO 

CON CIRCUITI INTEGRATI 

La seconda soluzione consiste 
nell’adottare i circuiti integrati nel¬ 
la tecnica TTL che rende il montag¬ 
gio molto più semplice. Infatti co¬ 
me si vede nella fig. 2 il numero dei 
componenti è ridotto notevolmente 
con risparmio di spazio e di salda¬ 
tura. In questo circuito vengono 
impiegati complessivamente otto 
circuiti integrati. 

Lo schema contiene sei oscilla¬ 
tori ciascuno costituito da due in¬ 
vertitori (2/6 SN7404N), una re¬ 
sistenza - trimmer e un condensa¬ 
tore. I resistori in serie da 100 fi 
servono per facilitare la taratura, i 
condensatori da 1 pF per attenuare 
i disturbi che potrebbero subentra¬ 
re coi singoli suoni. Cinque oscilla¬ 
tori forniscono i toni (pure in que¬ 
sto caso prefissati per melodia della 
marcia River Kwai) il sesto genera 
la frequenza per l’inserzione del 
registro di spostamento. Questo è 
costituito da un’unica unità SN 
74164N con otto uscite parallele 
ciascuna delle quali va su di una 
porta NANO che può far passare 
solo un tono quando la corrispon¬ 
dente uscita del registro di sposta¬ 
mento è su di un livello alto (H os¬ 
sia 1). 

Le uscite delle otto porte NANO 
(8/4 SN7400N) sono collegate ad 
una porta NAND ottupla (SN 
7430), il cui segnale di uscita viene 
invertito (quindi in posizione di ri¬ 
poso dell’apparecchio, l’uscita è sul 
livello basso — L — cosicché si evi¬ 
ta che il transistore, eventualmen¬ 
te incluso, faccia passare una cor¬ 
rente eccessiva attraverso l’altopar¬ 
lante) ed è collegato all’entrata di 
una porta NOR che fa passare il se¬ 
gnale all’uscita dell’apparecchio 
quando all’entrata degli altri gat- 
ter esiste un livello inferiore (L 
ossia 0). 

Questo circuito comprende alcu¬ 
ne particolarità che ne migliorano il 
funzionamento; ossia: 



Fig. 5 - Circuito stampato in grandezza naturale visto dal sotto. 



Fig. 6 - Circuito stampato in grandezza naturale visto dal sopra. 
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1) Rimessa a zero del registro di 
spostamento inserendo Talimenta- 
zione. Infatti la condizione iniziale 
del registro di spostamento è in¬ 
definita e quindi al momento del- 
Tinserzione si potrebbe generare un 
suono errato. 


2) Start automatico. Questo im¬ 
pedisce che il registro passi attra¬ 
verso a più di una condizione H 
quando il contatto di start vibra op¬ 
pure quando esso viene premuto 
per troppo tempo. Lo start automa¬ 
tico consta di un flip - flop RS co¬ 


stituito da due porte NOR; appli¬ 
cando la tensione di alimentazione 
esso inserisce il circuito di rimessa 
a zero, cosicché Tentrata NANO 
dal registro di spostamento può ri¬ 
cevere il segnale di start. Non ap¬ 
pena questo segnale Start è arriva¬ 
to alLuscita della prima cellula del 
registratore di spostamento, il flip- 
flop RS s'inverte, mentre l’entrata 
viene chiusa e poi nuovamente a- 
perta solo quando il segnale start 
è arrivato all’uscita dell’ultima cel¬ 
lula del registro di spostamento. 

3) Programmabilità libera della 
melodia. Durante la programma¬ 
zione del generatore di frequenza, 
si procede opportunamente in modo 
che si programmano le note saldan¬ 
do i punti corrispondenti come in 
fig. 3 che mostra Tesempio per la 
marcia River Kwai. 

Si noti che se l’apparecchio viene 
installato troppo vicino a sorgenti 
di disturbo come motori, relè ecc., 
i flip - flop ne possono venire in¬ 
fluenzati e l’apparecchio non fun¬ 
ziona più. In questo caso è oppor¬ 
tuno schermare l’apparecchio, prov¬ 
vedendo inoltre ad eliminare i di¬ 
sturbi alla sorgente. 


ANEDDOTI 


ANDREA MARIA AMPÈRE 

nato nel 1775 - morto nel 1836; 
celebre fisico francese. 

« 

Era notoriamente molto distrat¬ 
to. Un giorno, essendo dovuto u- 
scire di casa in fretta, scrisse su 
un foglio di carta: « Sono uscito » 
e lo attaccò alVuscio. Dopo qual¬ 
che ora, tornando a casa, vide 
quello scritto e tornò indietro. 
(Scarlatti, Et ab'hic et ab hoc). 

# # 

Ampère usciva un giorno dalla 
Accademia pensando ad un pro¬ 
blema; ad un tratto la soluzione 
gli balena nella mente. Aveva in 
mano un pezzo di gesso che gli 
era servito poco prima, vedeva 
davanti a sè un quadrato nero si¬ 
mile a quello della lavagna che 
usava abitualmente... e vi scrive 
le sue cifre. A un tratto il qua¬ 


drato fugge sotto la sua mano e 
fa tre passi. Ampère lo segue. Il 
quadrato prende il trotto e Am¬ 
père lo rincorre. Finalmente si fer¬ 
ma e Ampère anche, stanco, su¬ 
dato e senza respiro. La pseudo¬ 
lavagna non era che il dorso di 
un fiacre fermo. (Karr, Guèpes). 

:}! 5|f * 

Un giorno Ampère, mentre an¬ 
dava a far lezione, trova per stra¬ 
da un sassolino, che raccoglie e 
di cui si mette ad esaminare at¬ 
tentamente la venatura. Ad un 
tratto gli viene in mente la lezio¬ 
ne che deve tenere; guarda Voro- 
logio e, vedendo che ne è vicina 
Fora, affretta precipitosamente il 
passo, rimette con cura il sasso in 
tasca, e lancia l’orologio dal pa¬ 
rapetto del Ponte delle Arti. (T. 
S. V. P.). 

# * # 

La morte del celebre fisico fu 
dovuta a una sua distrazione, una 


delle tante per cui andava famo¬ 
so, e che fu purtroppo l’ultima. 
Essendo tornato a casa con una 
pioggia torrenziale. Ampère mise 
per distrazione l’ombrello tutto 
inzuppato d’acqua nel proprio let¬ 
to sotto le lenzuola. Gli venne u- 
na forte polmonite che in pochi 
giorni lo trasse al sepolcro. (Scar¬ 
latti, Et ab hic et ab hoc). 

Ampère ebbe una memoria co¬ 
sì prodigiosa, che conosceva pa¬ 
rola per parola buona parte dei 
libri della ricca biblioteca di suo 
padre. Vicino a morire, ad un 
amico, che gli leggeva alcuni pas¬ 
si deir« Inutazione di Cristo », lo 
scienziato disse: 

— Non ti affaticare a leggere 
per me; tanto io ormai quel libro 
lo so tutto a memoria... 

Ed era vero. Per prova si mise 
infatti a recitare a mente alcune 
pagine. (Larousse, Grand diction- 
naire universel). 
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VIBRA-TOME 

strumento 

musicale 

elettronico 

tascabile 



a cura di L, BIANCOLl 


Questo minuscolo strumento 
elettronico, le cui dimensioni 
non superano quelle dt due 
pacchetti di sigarette affian¬ 
cati, funziona con tre timbri 
musicali, con una tastiera ad 
undici note, e con un effetto 
di «vibrato» molto gradevole. 
La sua realizzazione è possi¬ 
bile impiegando soltanto tre 
circuiti integrati, montati su 
di un supporto di facile alle¬ 
stimento. 


n a determinate circostanze, 
per far colpo sugli amici 
durante un trattenimento, 
oppure per fare una gradita sorpre¬ 
sa ai bambini, o ancora per poter 
disporre di un meraviglioso giocat¬ 
tolo, tutto ciò che occorre è il «Vi- 
bra-Tone» tascabile. 

Realizzato impiegando tre circui¬ 
ti integrati di tipo economico, e po¬ 
chi altri componenti, questo stru¬ 
mento permette di ottenere suoni 
musicali dal timbro molto gradevo¬ 
le, e comprende anche effetti sofi¬ 
sticati di correzione del timbro e 
di «vibrato», che di solito si riscon¬ 


trano soltanto negli strumenti mu¬ 
sicali molto più complessi e costosi. 

Il progetto viene semplificato a- 
gli effetti della costruzione con lo 
impiego di una delle normali ba¬ 
sette pre-forate per circuiti speri¬ 
mentali. In tal modo, è possibile e- 
vitare di realizzare il vero e proprio 
circuito stampato per costruire un 
unico prototipo, ed è altresi possi¬ 
bile studiare una disposizione dei 
componenti, oltre a quella che qui 
suggeriamo, adatta a realizzare la 
unità in più esemplari, a seconda 
delle esigenze. 


IL FUNZIONAMENTO 

Il primo circuito integrato, con¬ 
trassegnato ICl nello schema elet¬ 
trico di figura 1, agisce da oscilla¬ 
tore per la produzione della nota 
fondamentale. 

Il condensatore CI ed una serie 
di resistori di sintonia, compresa 
tra R9 ed RI9, permettono di va¬ 
riare la frequenza secondo la nor¬ 
male progressione di una scala mu¬ 
sicale. Le caratteristiche di questo 
circuito sono tali che la nota, con 
una determinata frequenza, viene 
prodotta ogni qualvolta il puntale 
della sonda viene messo in contatto 
diretto con una delle undici piastri¬ 
ne che costituiscono la tastiera. 


Dal momento che la capacità CI 
è di valore fisso per tutte le note, la 
frequenza del suono musicale pro¬ 
dotto è proporzionale alLammonta- 
re globale del valore resistivo in 
serie corrispondente a ciascuna po¬ 
sizione. 

Un secondo oscillatore, facente 
parte del circuito integrato IC3, i 
cui terminali di collegamento sono 
numerati da 1 a 7, produce un se¬ 
gnale alla frequenza fissa di circa 6 
Hz, determinata dai valori di C3 e 
di RI. Questo segnale viene filtrato 
ed attenuato tramite la rete RC co¬ 
stituita da R2 e da C4, dopo di che 
viene retrocesso al terminale nume¬ 
ro 12 deiroscillatore principale, 
ICl. 

Con questo accorgimento, si ot¬ 
tiene una modulazione periodica 
della frequenza di ciascuna nota, 
che costituisce un eccellente effet¬ 
to di «vibrato». 

Il segnale di uscita fornito da 
ICl, e disponibile ai piedini 5 e 
10, passa attraverso il resistere R5, 
e raggiunge il commutatore SW2, 
mediante il quale viene inserito que¬ 
sto tono modulante particolare 
quando è chiuso. 

Il medesimo segnale di uscita for¬ 
nito da ICl viene inviato anche al 
terminale numero 2 del secondo 
circuito integrato, IC2, consistente 
in un doppio «flip-flop». 
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Ciascuno di essi, per effetto del 
normale conteggio basato sul si¬ 
stema binario, può dividere qual¬ 
siasi frequenza del segnale di in¬ 
gresso esattamente per due. 

Questa divisione per due, deter¬ 
mina due nuove frequenze, esatta¬ 
mente pari alla metà ed alla quar¬ 
ta parte della frequenza di ingres¬ 
so; ne deriva che, oltre alla fre¬ 
quenza fondamentale di ciascuna 
delle undici note, è possibile otte¬ 
nere altrettante note su due ottave 
inferiori. 


LA VARIAZIONE DEL TIMBRO 

Il segnale di uscita fornito dal 
primo circuito «flip-flop», disponi¬ 
bile sul terminale numero 13 del 
circuito integrato IC2, permette di 
ottenere Tottava immediatamente 
inferiore a quella delle frequenze 
fondamentali. Questo segnale, tra¬ 
mite il resistore R6, viene inviato 
al commutatore SW3. 


Il terminale numero 13 del cir¬ 
cuito integrato fa però capo anche 
al terminale numero 6 di IC2, os¬ 
sia all'ingresso del secondo circuito 
«flip-flop». Quest'ultima sezione 
determina una ulteriore divisione 
per due della frequenza, per cui 
permette di ottenere altre undici no¬ 
te appartenenti ad una terza otta¬ 
va, inferiore alla precedente. 

1 commutatori di gamma, com¬ 
presi tra SW2 ed SW4, fanno capo 
ad una linea comune, collegata ai 
terminali numero 9 e 10 del cir¬ 
cuito integrato IC3. 

Una parte di quest'ultimo circui¬ 
to integrato è già stata usata, co¬ 
me si è detto, per allestire l'oscilla¬ 
tore del «vibrato». Tuttavia, esso 
consiste in un semplice amplifica¬ 
tore di bassa frequenza a due stadi. 

Uno dei «gate» (con ingressi ai 
piedini 9 e 10, e con uscita al pie¬ 
dino 8) costituisce il primo stadio. 
Il piedino numero 8 fornisce un 
segnale che viene applicato ai ter¬ 
minali numero 12 e 13, tramite la 


C3 R2 C4 



Fig. 1 - Schema elettrico completo del «Vibra-Tone». Il circuito consiste in tre 
circuiti integrati, ed in pochi altri componenti, che possono essere facilmente mon¬ 
tati su di una basetta di materiale isolante. In basso sono rappresentati gli schemi 
semplificati dei tre circuiti integrati, in modo da chiarire la destinazione dei diversi 
terminali. 


capacità C5. R4 è invece il resisto¬ 
re che determina l'entità della po¬ 
larizzazione. 

Il segnale disponibile sul termi¬ 
nale numero 14 fa capo direttamen¬ 
te ad un altoparlante avente una 
bobina mobile con impedenza di 

8 n. 

C6 è un condensatore che ha il 
compito di sopprimere le oscilla¬ 
zioni a frequenza elevata, che pos¬ 
sono sorgere alTinterno di questo 
stadio di amplificazione. 

L'intero circuito funziona con u- 
na batteria di alimentazione di 3 V, 
che può essere comodamente co¬ 
stituita da due batterie del tipo «C» 
(a torcia o di tipo medio), con un 
consumo di corrente in assenza di 
segnale pari approssimativamente 
a 120 mA. 

Per quanto riguarda il funziona¬ 
mento dell'interruttore SW2, occor¬ 
re precisare quanto segue: quando 
questo interruttore è aperto, come 
risulta nello schema elettrico di fi¬ 
gura 1, l'effetto di vibrato dovuto 
al circuito integrato IC3 è escluso, 
per cui le note prodotte presenta¬ 
no una frequenza costante. In tali 
circostanze, se sono aperti anche gli 
interruttori SW3 ed SW4, le note 
prodotte appartengono all'ottava 
più elevata. 

Chiudendo l'interruttore SW3, la 
frequenza delle note prodotte vie¬ 
ne spostata sull'ottava media, men¬ 
tre chiudendo anche il commuta¬ 
tore SW4, la frequenza delle note 
viene spostata sull'ottava più bassa. 

Chiudendo infine l'interruttore 
SW2 mentre restano aperti gli al¬ 
tri due, si ottiene semplicemente la 
aggiunta del «vibrato» alle note 
prodotte con l'ottava più alta. Infi¬ 
ne, chiudendo anche gli interruttori 
SW3 ed SW4 si ottengono rispet¬ 
tivamente l'ottava media o quella 
bassa, con l'aggiunta del «vibrato». 


LA COSTRUZIONE 

La basetta di supporto può ave¬ 
re l'aspetto visibile nella fotografia 
di figura 2, che mette in evidenza 
anche la disposizione dei compo¬ 
nenti, nonché la struttura dell'invo¬ 
lucro esterno, e la posizione dello 
altoparlante, del porta-batterie, del¬ 
l'interruttore generale e dei com- 
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mutatoti, tramite i quali viene con¬ 
trollato il funzionamento del di¬ 
spositivo. 

In pratica, si tratta di piegare 
tutti i terminali dei componenti ad 
angolo retto rispetto all'asse longi¬ 
tudinale di ciascuno di essi, inserir¬ 
li in una coppia di fori rispettando 
la disposizione illustrata, ed ese¬ 
guire le connessioni dal lato oppo¬ 
sto, impiegando brevi tratti di con¬ 
duttore di rame stagnato, isolato 
in plastica. 

Per quanto riguarda i circuiti in¬ 
tegrati, in linea di massima la di¬ 
stanza tra i fori della basetta pre¬ 
forata corrisponde alla distanza tra 
i terminali stessi, per cui ciascuno 
di essi può essere inserito in un 
foro, piegato dal lato opposto, e 
tagliato per la lunghezza in ecces¬ 
so. Naturalmente, se la lunghezza 
del terminale sporgente dal lato op¬ 
posto è sufficiente per raggiungere 
il punto al quale deve far capo, è 
opportuno evitare di tagliarlo, ed 
usare lo stesso terminale per esegui¬ 
re direttamente la connessione. 

La figura 3 riproduce l'aspetto 
del lato opposto della basetta pre¬ 
forata, e chiarisce la tecnica co¬ 
struttiva adottata da chi ha rea¬ 
lizzato il prototipo, descritto su E- 
lectronics Hobbyist, impiegando il 
ben noto metodo del circuito stam¬ 
pato, realizzato con un semplice 
procedimento di incisione fotogra¬ 
fica. Sulla destra si notano le stri¬ 
sce di rame che costituiscono gli un¬ 
dici contatti tramite i quali vengo¬ 
no prodotte le diverse note. 

Questi contatti possono essere fa¬ 
cilmente allestiti incollando con del 
buon mastice adesivo dei rettangoli 
di rame sul lato isolato della baset¬ 
ta, ed effettuando poi le connessio¬ 
ni nel modo convenzionale, impie¬ 
gando tratti di conduttore in rame 
stagnato in plastica, oppure seguen¬ 
do il medesimo procedimento se¬ 
guito dall'Autore, realizzando il cir¬ 
cuito stampato nel modo illustrato. 

Una volta preparato il circuito, 
facendo molta attenzione ad identi¬ 
ficare correttamente i terminali dei 
circuiti integrati, e dopo aver siste¬ 
mato tutti i resistor! nelle posizioni 
illustrate, occorre naturalmente con¬ 
trollare l'intero schema, e verifi¬ 
care soprattutto che i condensatori 
elettrolitici siano stati montati con 
la polarità corretta. 


I resistor! di sintonia compresi 
tra R9 ed R19 devono presentare 
con la massima precisione possibile 
il valore indicato, e la loro tolleran¬ 
za deve essere pari a ±5%, come 
è specificato nell'elenco dei compo¬ 
nenti. Con questo accorgimento, è 
possibile ottenere una esatta corri¬ 
spondenza delle frequenze delle di¬ 
verse note, anche se, in definitiva, 
le undici note di ciascuna ottava 
possono non corrispondere perfetta¬ 
mente a quelle ottenibili nella me¬ 
desima ottava con altri strumenti 
musicali di tipo convenzionale. 

In ogni modo, si rammenti che il 
resistere variabile R8, del valore di 
1.000 n, permette di eseguire una 
unica operazione di messa a punto, 
nei confronti delle undici note di 
ciascuna ottava. 

A montaggio ultimato, dopo aver 
collegato la batteria di alimentazio¬ 
ne rispettandone attentamente la po¬ 
larità, si noterà in primo luogo che, 
chiudendo l'interruttore generale 
SWl, si deve udire un leggero 
«click» tramite l'altoparlante, sen¬ 
za però la produzione di alcuna no¬ 
ta, a meno che il contatto mobile 
facente capo al terminale numero 
13 del circuito integrato ICl e ad 
uno dei terminali del condensatore 
CI non venga messo in contatto di¬ 
retto con una delle undici piastrine 
metalliche con le quali vengono 
prodotte le diverse note. 

A tale riguardo, si rammenti che 
le lettere dell'alfabeto che contrad¬ 
distinguono ciascuna piastrina nel¬ 
lo schema elettrico di figura 1 sono 
quelle normalmente adottate nei 
paesi anglosassoni, per distinguere 
le note tra loro. Per chi non lo sa¬ 
pesse, la lettera «A» identifica il 
«La», che viene considerato come 
nota iniziale di ciascuna ottava. Di 
conseguenza, la lettera «B» identi¬ 
fica il «Si», la «C» identifica il 
«Do», la «D» identifica il «Re», la 
«E» il «Mi», la «F» il «Fa», ed in¬ 
fine la «G» il «Sol». 


LA MESSA A PUNTO 

La figura accanto al titolo rappre¬ 
senta l'apparecchio interamente 
montato, e fornisce un'idea abba¬ 
stanza evidente di come può essere 
usato. Predisponendolo sul tavolo 
nella posizione illustrata, e tenen¬ 
do con una mano un contatto metal- 



JNTfnRUTTOBP 


I DA 
R9 AD R19 


Fig. 2 - La fotografia illustra l'apparec¬ 
chio dopo il montaggio, e mette in evi¬ 
denza sia la posizione dei diversi com¬ 
ponenti sulla basetta, sia la posizione 
delValtoparlante, delle batterie, e dei di¬ 
spositivi esterni di controllo. Si noti in 
alto a siPHstra il conduttore flessibile me¬ 
diante il quale si realizza il contatto con 
cui vengono prodotte le diverse note. 


fico applicato all'estremità del con¬ 
duttore flessibile, è possibile tocca¬ 
re una qualsiasi delle undici pia¬ 
strine, ciascuna delle quali determi¬ 
na la produzione di una nota. Sul 



PIASTRINE 


IC3 PIASTRINE METALLICHE 


Fig. 5 - Basetta vista dal lato opposto 
a quello recante i componenti, vengono 
messe in evidenza tutte le connessioni 
eseguite, in questo caso, col sistema del 
circuito stampato. 
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pannello frontale è visibile Tinter- 
ruttore di accensione generale, e 
sono anche visibili i tre commuta¬ 
tori, mediante i quali è possibile 
inserire il «vibrato», oppure abbas¬ 
sare la frequenza delle undici note, 
rispettivamente di una o di due ot¬ 
tave. 

Dopo aver controllato le tensioni, 
e dopo aver riscontrato che colle¬ 
gando il terminale flessibile ad una 
delle undici piastrine si ottiene la 
produzione di una nota, tutto ciò 
che occorre fare è regolare il valore 
di R8, in modo che il «La» il cui 
contatto fa capo al punto di unione 
tra R15 ed R16 corrisponda alla 
stessa nota prodotta dal «La» otte¬ 
nibile con qualsiasi altro strumento 
musicale già intonato. 

Una volta regolato il valore di 
R8, se la progressione dei valori 
resistivi compresi tra R9 ed R19 
è quella esatta, toccando qualsiasi 
altro contatto è possibile ottenere la 
nota corrispondente, cosa facilmen¬ 
te verificabile seguendo Finterà ot¬ 
tava, di semitono in semitono. 

Chiudendo poi alternativamen¬ 
te i due commutatori che modifica¬ 
no Lottava, è facile riscontrare la 
possibilità di produrre le stesse no¬ 
te, un’ottava più in basso, oppure 
due ottave più in basso. 

In definitiva, lo strumento per¬ 
mette di disporre di tre ottave, co¬ 
stituite ciascuna di sette note, e da 
cinque semitoni. Con la disponi¬ 
bilità di queste tre ottave, inseribili 
con la mano libera mediante gli ap¬ 
positi commutatori, è praticamente 
possibile suonare qualsiasi juotivo. 

L’ultimo controllo da eseguire è 
quello del «vibrato». Chiudendo il 
relativo commutatore, e producen¬ 
do una nota qualsiasi, se ne deve ri¬ 
scontrare la modulazione di fre¬ 
quenza, con variazioni del timbro 
di circa sei volte ogni minuto se¬ 
condo. 

Se questo effetto di «vibrato» 
fosse troppo pronunciato, soprattut¬ 
to nei confronti delle due o tre no¬ 
te di frequenza più bassa, occorre 
modificare il valore del resistere 
R3. Aumentando questo valore, di¬ 
minuisce Teffetto del «vibrato», e 
viceversa. 

Per concludere, non resta che ci¬ 
tare un eventuale perfezionamento 
dell’intero circuito. Se si considera 
che ciascuna nota viene prodotta 


creando con una mano il contatto 
tra il conduttore flessibile e una 
delle undici piastrine, ed inserendo 
con l’altra mano alternativamente 
uno dei tre commutatori, compresi 
tra SW2 ed SW4, è intuibile che 
l’intero strumento può essere alle¬ 
stito anche provvedendo una ta¬ 
stiera costituita da un totale di quat¬ 
tordici tasti, anziché undici. In tal 
caso, i primi tre tasti, disposti a 
sinistra della tastiera possono esse¬ 
re sostituiti ai tre commutatori ci¬ 
tati, facendo in modo che la loro 
pressione determini la chiusura del 
relativo interruttore. Gli altri undici 
tasti costituiscono invece la norma¬ 
le tastiera, che può essere costruita 
rispettando la disposizione dell’otta¬ 
va sulla tastiera di un pianoforte, 
ossia attribuendo un colore bianco 
ai tasti che corrispondono ai toni 
interi, ed il colore nero ai tasti che 
corrispondono ai semitoni. 

In questo caso, lo strumento può 
essere suonato con entrambe le ma¬ 
ni, facendo in modo che la mano de¬ 
stra produca direttamente le varie 
note, e che la sinistra agisca alter¬ 
nativamente sul commutatore del 
vibrato, oppure su quelli delle ot¬ 
tave, in modo da estendere la gam¬ 
ma delle frequenze, per consentire 
l’impiego di note non appartenenti 
all’ottava principale. 

Volendo — infine — è possibile 
anche allestire una tastiera costitui¬ 
ta da trentasei tasti, facendo però 
in modo che i dodici tasti più a 
destra, corrispondenti all’ottava più 
alta, chiudano un solo circuito cia¬ 
scuno, e che i dodici tasti della 
ottava centrale ne chiudano due, 
mentre quelli dell’ottava più bassa 
ne chiudono tre. 

In tal caso, è evidente che pre¬ 
mendo un tasto dell’ultima ottava 
si ottiene una nota alla frequenza 
originale; premendo invece un ta¬ 
sto dell’ottava centrale, uno dei 
contatti inserisce la nota originale, 
mentre l’altro chiude il circuito del 
primo divisore di frequenza. Pre¬ 
mendo poi un tasto della prima ot¬ 
tava, un contatto inserisce la nota 
alla frequenza originale, mentre gli 
altri due inseriscono simultanea¬ 
mente i due divisori di frequenza. 

E’ così possibile ottenere l’intero 
effetto con un’unica tastiera, sop¬ 
primendo i commutatori SW3 ed 
SW4. Occorre però lasciare il solo 


SW2, che servirà per inserire o 
escludere l’effetto di vibrato. 

In altre parole, è un’idea che può 
essere sviluppata in diversi modi, a 
seconda dell’inventiva e delle capa¬ 
cità del Costruttore. 

Un’altra modifica di una certa u- 
tilità può consistere nell’alterare i 
valori resistivi che determinano la 
frequenza delle note originali, in 
modo da ottenere direttamente una 
ottava più alta, e nell’aggiungere un 
terzo divisore di frequenza, per e- 
stendere la gamma a quattro otta¬ 
ve. 

Lo strumento è come abbiamo vi¬ 
sto di facile costruzione, non com¬ 
porta una spesa eccessiva, e — una 
volta costruito — potrà funzionare 
in modo stabile per un lungo pe¬ 
riodo di tempo, col massimo diletto 
da parte sia del costruttore, sia di 
chi lo riceve in dono. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

RI 

— 

6.800 n - 0,25 W 

R2 


120.000 n -0,5 w 

R3 


68.000 n ■ 0,25 W 

R4 

= 

3.300 n - 0,25 W 

R5 


22.000 n ■ 0,25 W 

R6 


22.000 n - 0,25 W 

R7 

= 

22.000 n - 0,25 W 

R8 

= 

«trimmer» potenzìometrico 
da 1.000 

R9 


1.500 n ■ 0,25 W ■ 5% 

RIO 


240 n - 0,25 W ■ 5% 

RII 

= 

300 n - 0,25 W ■ 5% 

R12 


300 n - 0,25 W - 5% 

R13 

= 

300 n ■ 0,25 W - 5% 

R14 

= 

150 ■ 0,25 W - 5% 

R15 

= 

360 n - 0,25 W - 5% 

R16 

=z 

430 n - 0,25 W - 5% 

R17 

= 

510 n - 0,25 W - 5% 

R18 

= 

620 n - 0,25 W ■ 5% 

R19 

= 

620 n - 0,25 W - 5% 

CI 

= 

condensatore in «Mylar» 
da 0,1 - 150 V 

C2 


condensatore ceramico 
a disco da 0,002 ìm-F - 150 V 

C3 


condensatore elettrolìtico 
da 10 ^tF - 10 V 

C4 

— 

condensatore elettrolitìeo 

C5 


da 1 |iF - 10 V 

ICl 


circuito integrato tipo 
HEP-571, oppure MC799 o 
equivalente 

IC2 


circuito integrato HEP-572, 
oppure MC790 o 
equivalente 

IC3 


circuito integrato HEP-570 
oppure MC724 o 
equivalente 

B1 

— 

due batterie da 1,5 V, 
in serie tra loro 
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GLI EFFETTI SONORI 

NELL’ORGANO 

ELETTRONICO 

a cura del dott. A. RECLA I^1 


L’articolo tratta di sistemi adatti per ricavare dat- 
]*organo elettronico vari efletti sonori. 1 circuiti 
descritti, sono impiegati dai costruttori dì organi 
e possono venire applicati anche airorgano au- 
tocostruito. 



no degli effetti sonori più interessanti da 
imitare è quello della chitarra havaiana. Esso 
è differente da quello di una chitarra normale 
per il fatto che mentre in questa i toni mantengono una 
nota costante e le varie note si ottengono variando la 
lunghezza delle corde, nella chitarra havaiana invece 
si passa da una nota alEaltra « scivolando » sulle 
corde. Con la chitarra normale nei toni corrispondenti 
alle varie note è possibile introdurre il tremolo a se¬ 
conda del carattere della musica. Nella chitarra ha¬ 
vaiana ogni tono contiene un vibrato il quale viene 
inserito dopo un breve tempo come mostra la fig. la, 
scivolando lungo la corda. 

Questo tipo di suono è difficile da ottenere in un 
organò elettronico perchè occorrerebbe disaccordare 
gli oscillatori. Si è riscontrato però che il suono di una 
chitarra havaiana può venir imitato abbastanza bene 
introducendo il vibrato, con un certo ritardo, come 
è indicato in fig. Ib. 

Volendo imitare nel modo più perfetto possibile il 
suono della chitarra havaiana, occorre ricorrere a 
due sistemi concomitanti. Anzitutto bisogna che ogni 
suono venga ottenuto con percussione. Premendo un 
tasto il suono raggiunge velocemente la sua ampiezza 
massima, diminuendo poi con funzione logaritmica 
(fig. le). Subito dopo che la percussione ha raggiunto 
la sua massima intensità, viene inserito il vibrato; in 
questa maniera si ottiene Timitazione del suono della 
chitarra havaiana. 

L’applicazione deH’effetto « chitarra havaiana » rie¬ 
sce meglio nelPorgano a due tastiere poiché si può 
inserire il vibrato e la percussione nella tastiera supe- 



Fig. 1 a - Andamento della frequenza di un tono della chi¬ 
tarra havaiana ottenuta scivolando sulle corde. 


Deviazione 
di frequenza 



Fig. 1 b - Andamento della frequenza dello stesso tono imi¬ 
tato da un organo elettronico. 



Fig. 1 c - Dopo aver premuto un tasto Fampiezza sale rapi¬ 
damente e poi decresce logaritmicamente. 
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+20V 



Fig. 4 - Questo semplice oscillatore per vibrato può essere 
impiegato indipendentemente dal tipo di organo. 


Ub = -20 V 


Uscita 

vibrato 



Fig. 2 - Schema a blocchi di un organo a due tastiere che Fig. 5 - Controllo della tensione in un oscillatore RC per 

mostra dove vengono inserite le unità di percussione e di vibrato. 

vibrato. 



Fig. 5 - Schema a blocchi deWunità di ritardo del vibrato. 
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Vedi testo 


DairoscMIatore 
del vibrato 


^ Relè 


Agli oscillatori 
dei toni 


Fig. 6 - Circuito completo deWunità 
di ritardo del vibrato. 


riore, mentre sulla tastiera inferiore vengono suonati 
gli accordi e Taccompagnamento ritmico. La fig. 2 
mostra lo schema a blocchi di un organo equipaggiato 
con queste due tastiere. Il segnale di controllo per la 
unità di ritardo del vibrato viene prelevato dopo i 
filtri della tastiera superiore. L'unità di percussione è 
posta direttamente dopo i contatti della tastiera supe¬ 
riore, cosicché il segnale attraverso i filtri di percus¬ 
sione, arriva al circuito mescolatore per la tastiera 
superiore e inferiore. 

METODO UNIVERSALE 

PER OTTENERE IL RITARDO DEL VIBRATO 

Lo schema a blocchi di fig. 3 spiega come si forma 
il vibrato. Il segnale dell'organo prelevato dai filtri 
sonori percorre anzitutto un amplificatore che serve 
per ricavare un segnale con ampiezza sufficiente. Il 
segnale passa poi attraverso un rettificatore associato 
ad un formatore d'impulso. Siccome non in tutti gli 
organi dopo i filtri sonori esiste un segnale con suffi¬ 
ciente ampiezza, questo amplificatore, in un apparec¬ 
chio di impiego universale, è indispensabile. 

Il formatore d'impulso ricava, dal segnale rettifi¬ 
cato, un impulso per ogni tono dell'organo. 

Questi impulsi eccitano un multivibratore mono¬ 
stabile che fornisce poi una tensione rettangolare con 
impulsi di ampiezza e larghezza costanti. La tensione 
rettangolare serve per caricare un condensatore che 
rappresenta la memoria analogica. Il circuito è dimen¬ 


sionato in modo che il condensatore viene sempre cari¬ 
cato completamente mediante un singolo impulso dal 
multivibratore monostabile. Il multivibratore monosta¬ 
bile fornisce, nell'istante dei tocco del tasto, l'impulso 
che carica completamente il condensatore. Se il mul¬ 
tivibratore monostabile ritorna nella sua posizione sta¬ 
bile il condensatore si scarica e se non arriva subito 
un impulso dal nastro, il condensatore si scarica com¬ 
pletamente. 

Il condensatore di accumulo è seguito da un sistema 
di circuiti. La tensione sull'uscita dello stadio di com¬ 
mutazione varia ad impulso quando il condensatore è 
scarico a ca. due terzi. L'impulso di tensione, all'uscita 
dello stadio di commutazione, viene trasformato nello 
stadio pilota del vibrato, in modo da ottenere una 
tensione di commutazione che viene inviata all'oscilla¬ 
tore del vibrato oppure comanda un contatto mecca¬ 
nico, posto sull'uscita dell'oscillatore del vibrato. 

IL COMANDO DEL VIBRATO 

Un metodo universale per comandare il vibrato 
consiste nell'impiego di un relè. La fig. 4 mostra il 
circuito di un oscillatore musicale sulla cui uscita è 
posto un contatto del relè. Questo è il sistema di gran 
lunga più semplice per comandare il vibrato essendo 
indipendente dal circuito di commutazione dell'organo. 
Però non tutti i normali relè plurimi si prestano a tale 
scopo perchè generano dei disturbi e inoltre essi ri¬ 
spondono con un certo ritardo. 
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Fig. 7 - Disposizione semplificata del circuito secondo la 
fig. 6 per organi i cui oscillatori si prestano per controllo di 
tensione. 



Fig. 8 - Circuito delValimentatore nel quale per il 2N3055 
non occorre il radiatore termico. 


Se Porgano è provvisto di un generatore RC a tran¬ 
sistore per il vibrato, si può eliminare il relè e Toscil- 
latore può venir pilotato da una tensione. La fig. 5 
mostra un semplice metodo per pilotare un simile oscil¬ 
latore. L’oscillazione cessa quando attraverso R7 si 
porta il transistore TI in completa saturazione oppure 
in interdizione. Con i transistori PNP la tensione di 
pilotaggio deve essere fortemente negativa ovvero po¬ 
sitiva. 

Veramente con questo metodo occorre prendere in 
considerazione un particolare importante. Il circuito 
per il controllo diretto del vibrato (fig. 7), carica alter¬ 
nativamente Toscillatore cosicché può intervenire una 
variazione della frequenza delToscillatore oppure una 
completa esclusione delToscillatore. In questo caso si 
può rimediare aumentando il valore di R7 e R2 (fig. 5) 
ed eventualmente anche di R18 (fig. 7). 

L’UNITÀ DI RITARDO DEL VIBRATO 

Uno schema universale impiegabile per Tinserzione 
del vibrato è indicato in fig. 6. Questo circuito può 
venire impiegato sia con Porgano elettronico che con 
Porgano Hammond, 

L’amplificatore d’ingresso (fig. 6) consta di un cir¬ 
cuito integrato del tipo 709 (C) che, in questo circuito, 
viene alimentato da una sorgente unica. Nel presente 
caso ciò è possibile poiché l’ingresso da non invertire 
è collegato, tramite un partitore di tensione, con due 
resistori uguali su metà tensione di alimentazione. 

Il segnale dell’organo arriva attraverso la rete di ac¬ 
coppiamento R3-C2 all’ingresso da non invertire. In un 
organo a due tastiere il miglior modo di prelevare il 
segnale è all’uscita del filtro dei suoni dalla tastiera 
superiore. L’impedenza d’ingresso dell’amplificatore 
ammonta a ca. 60 kO e, se necessario, può venir au¬ 
mentata elevando il valore di R4 e R5 a quello mas¬ 
simo di 220 kO. 

Il segnale d’ingresso dell’amplificatore deve essere 
ca. 50 V. 


+Ub-20V 



Al collettore 
di TI di fig. 6 


Al preamplificatore 
o mescolatore 
per la tastiera 
superiore 
0 inferiore 


Fig. 9 - Circuito di percussione che viene 
pilotato dall’unità del vibrato. Il resisto- 
re RI va collegato al punto 8 della pia¬ 
stra. 


Dai registri 
dì percussione 
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Il diodo DI serve come raddrizzatore per il segnale 
d’uscita dairamplificatore e C5 viene caricato con la 
tensione raddrizzata. Durante il periodo di carica, TI 
va in conduzione e l’impulso di commutazione sul col¬ 
lettore viene differenziato con C6 e R9 mentre il diodo 
D2 riceve l’impulso negativo. 

C5 e R7 sono dimensionati in modo che, pur suo¬ 
nando molto velocemente battendo un tasto, si forma 
un impulso che però non causa nessuna serie di 
impulsi su R9 sulla frequenza inferiore dell’organo. 
Il multivibratore monostabile consta di TI e T3. 
Il segnale d’uscita del multivibratore viene prele¬ 
vato tramite l’accoppiamento dell’emettitore T4 e 
arriva attraverso D4, SI e RI5 sul condensatore di 
accumulo C8. 11 commutatore SI avvia il circuito; 
T3 si blocca con l’impulso su R9 e con ciò l’accop¬ 
piatore di emettitore T4 conduce; da notare che l’emet¬ 
titore è praticamente collegato alla tensione di alimen¬ 
tazione. 

Con questa tensione viene caricato il condensatore 
C8 durante l’impulso del multivibratore monostabile. 
Appena il condensatore è carico il transistore T5, col¬ 
legato come accoppiatore di emettitore, conduce. Arri¬ 
vando sulla base di T6 una tensione positiva, il tran¬ 
sistore diviene conduttivo quando la tensione sulla 
sua base diventa maggiore della somma della tensione 
di soglia del transistore e della tensione dello Zener 
(Ube + Uz). 

Il diodo Zener stabilisce con quale tensione T6 deve 
commutare e siccome in definitiva ciò dipende dalla 
tensione su C8, mediante la tensione dello Zener de¬ 
termina un punto sulla porzione ripida della curva 
logaritmica favorevole per la carica e la scarica di C8. 
Quando il transistore diviene conduttivo la tensione 
sul suo collettore diviene circa uguale alla tensione 
dello Zener ZI. T7 poi si blocca perché il potenziale 
sulla sua base diviene negativo rispetto alla tensione 
dell’emettitore, Il relè nel collegamento di emettitore 
di T7 ha un contatto di lavoro che, anche in questo 
caso, è aperto poiché essendo T7 bloccato non passa 
nessuna corrente. 

Se ora C8 si scarica attraverso R16 + R17, adun 
certo istante T6 si blocca; quindi T7 conduce azio¬ 
nando il relè. Chiudendosi il contatto, il segnale di 
vibrato arriva agli oscillatori musicali. Il diodo Zener 
Z2 nel collegamento di emettitore di T 7 ha una fun¬ 
zione doppia. Ossia di assorbire la differenza fra la 
tensione di alimentazione e la tensione della bobina 
del relè e di rendere più ripidi i fianchi di commuta¬ 
zione di T7. 

Il dimensionamento del diodo Zener Z2 dipende 
quindi dai dati delle bobine del relè impiegato; la ten¬ 
sione Zener deve quindi corrispondere alla differenza 
fra la tensione di alimentazione e quella della bobina. 
Disponendo di un normale relè con contatto di riposo, 

10 si impiega al posto di R20 nel collegamento del 
collettore di T6 eventualmente insieme con una resi¬ 
stenza serie. R21, T7 e Z2 sono perciò inutili; infatti 

11 diodo D5 che protegge il transistore contro gli im¬ 
pulsi induttivi deve naturalmente esistere anche qui. 

Impiegando un relè con contatto di riposo, ZI deve 
divenire dimensionato secondo gli stessi punti di vista 


dati per Z2. Non è però consigliabile scegliere una 
tensione Zener inferiore a 4 V poiché altrimenti risulta 
compromessa la velocità di commutazione. 

Il segnale che esiste dopo R19 può servire per il 
comando dell’oscillatore vibrato per quanto il circuito 
dell’organo lo ammetta. La fig. 7 mostra il circuito 



Fig. 10 - Circuito stampato visto dal lato rame, (scala 1:1) 
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della sezione di controllo valevole 
per questo caso, messo in evidenza 
per la migliore comprensione dello 
schema completo. Naturalmente tut¬ 
ti i componenti in fig. 6 successivi 
a RI9 vengono a mancare. 

La tensione di alimentazione in 
ogni caso dovrebbe risultare fra 18 
e 20 V. L’assorbimento del circuito 
ammonta a ca. 20 mA di cui la cor¬ 
rente di carica di C8 è prevalente. 


CALCOLO DEL CIRCUITO 
SECONDO LA FIO. 6 

L’amplificazione del 709 è ugua¬ 
le al rapporto R2 : RI; se è neces¬ 
saria una variazione dell’amplifi¬ 
cazione ciò può avvenire solo va¬ 
riando il valore di R2. In linea di 
principio, il gruppo RI - CI deter¬ 
mina l’andamento di frequenza del 
circuito integrato. 

La durata complessiva della ca¬ 
rica di C5 dipende dalla corrente 
che il circuito integrato può fornire. 
Per rendere conduttivo TI la tensio¬ 
ne su C5 deve essere: 

Ub/R8 

Uc5 = -. R7) + Ube (T1) - 1 V 

b TI 

Se nel circuito integrato IC 709 
passa una corrente di uscita media 
di 20 mA, la durata della carica di 
C5 risulta 

Q U 1 . 10 ^ • 1 

I I 20 - 10-' 

= 50 ^is [F; V; A] 

La corrente di uscita del 709 ri¬ 
sulta superiore alla suddetta di 20 
mA e quindi è assicurato che la du¬ 
rata della carica di C5 può venire 
trascurata rispetto alla durata del 
periodo della oscillazione di ogni 
nota fondamentale generata daH’or- 
gano. 

Il tempo di salita dell’impulso 
sul collettore di TI permane prati¬ 
camente sempre 1/4 della durata 
del periodo dell’oscillazione sinu¬ 
soidale all’entrata del circuito. La 
massima larghezza deH’impulso del¬ 
la rete differenziale C6 - R9 am¬ 
monta a: 

5 - C6 • R9 = 5 ms [F; H] 

la durata della carica del conden¬ 
satore di accumulo C8 si calcola in: 

0 . 69 • RII • C7 === 84 ms 
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PHILIPS 


PHILIPS 



Elcoma 



Perchè 

discutere tanto su un 
problema già risolto? 


I moduli logici 
Philips della 
SERIE 30, ad 
elevata immunità 
da disturbi, 
risolvono 
drasticamente 
i problemi 
di rumore 



L’eliminazione dai circuiti logici del 
rumore prodotto aH’interno od al¬ 
l’esterno dei medesimi, è un pro¬ 
blema che il progettista deve di 
continuo affrontare. 

Non perdete più tempo prezioso per 
risolvere questo problema! Ci sono 
i moduli logici Philips serie 30 ad 
elevata immunità da disturbi, che lo 
risolvono per Voi. 

Essi infatti rendono immuni i cir¬ 
cuiti logici non solo dal cosidetto 
rumore statico ma anche da quello 
più temibile prodotto da impulsi 
spuri in c.a. 

La nostra soluzione consiste nel- 
l’aver adattato l’immunità al rumo¬ 
re, alla velocità di risposta del si¬ 
stema. Con i moduli della serie 30 
basta infatti inserire nel circuito 
(quando occorre, naturalmente) un 
condensatore ritardatore, di valore 
appropriato, e i problemi di rumo¬ 
re verranno automaticamente eli¬ 
minati. 


La serie 30 oltre ad elementi lo¬ 
gici comprende anche temporizza¬ 
tori, amplificatori di potenza, co¬ 
mando lampada/relé, moduli inter¬ 
faccia, ed altri accessori, come pia¬ 
stre a circuito stampato, connetto¬ 
ri, chassis di montaggio: in una pa¬ 
rola, tutto ciò che occorre per rea¬ 
lizzare un sistema completo. 

Il contenitore è un DIL a 16 o a 20 
piedini. 

A richiesta possiamo fornirvi tutte 
le informazioni riguardanti l’impie¬ 
go di questi moduli. 


Philips S.p.A. - Sez. ELCOMA - Rep. Microelettronica Professionale - p.zza IV Novembre, 3 - 20124 MILANO 





La durata effettiva per la carica di C8 risulta 
5 • R15 • C8 15 ms [O; F] 

Il tempo di scarica di C8 fino alla soglia di com¬ 
mutazione di ZI è il tempo di ritardo del vibrato. La 
durata minima ammonta a: 

1 • R17 • C8 ^ 15 ms (con R16 = 0 0) 
mentre la durata massima del ritardo del vibrato è: 

1 • (R16 + R17) • C8 84 ms 

ALIMENTAZIONE 

Nel caso in cui Falimentazione del circuito non può 
venir effettuata attraverso Talimentatore delForgano 
la tensione di alimentazione può venir ricavata dal 
circuito di fig. 6. La tensione è stabilizzata e può, 
senza particolari accorgimenti per il raffreddamento 
di T3, fornire una corrente di 0,5 A; T3 può così 
venir montato direttamente su dì una piastra per cir¬ 
cuito stampato. La piastra stampata secondo la fig. 10 
è prevista per ricevere il circuito del vibrato di fig. 6 
per il circuito universale del tremolo e per l’alimenta¬ 
zione. Solo il trasformatore di alimentazione deve es¬ 
sere tenuto esterno alla piastra. I punti di collega¬ 
mento per rinterruttore e per il potenziometro del 
tremolo sono posti sull’angolo esterno della piastra. 
La superficie libera fra Falimentatore e il circuito di 
tremolo è riservata al relè. Le superfici ovali di rame 
su questo punto servono eventualmente come punti 
per la saldatura per uno o più relè. 

L’INSTALLAZIONE NELL’ORGANO 

Il montaggio del circuito per il vibrato in un organo 
elettronico non dovrebbe comportare notevoli diffi¬ 
coltà. La piastra di fig, 10 dovrebbe venire impiegata 
anche se il circuito di tremolo non esiste e dovrebbe 
venir montata in ogni organo, fissata con quattro viti 
di legno e con opportuni distanziatori. Naturalmente 
il potenziometro di ritardo per il vibrato può venir 
montato alFesterno della piastra in un posto opportuno. 

I punti di attacco sono contrassegnati come segue; 
il segnale delForgano derivato dopo i filtri dei toni va 
ai punti 10 e 11 (11= massa) ; i punti 12 e 13 servono 
per i terminali per il commutatore di inserzione del 
vibrato. I terminali 1 e 2 o 3 e 4 sono previsti per 
il contatto del vibrato. Un attacco del potenziometro 
per la velocità di tremolo arriva al punto 5, mentre 
l’attacco per il potenziometro per la larghezza del¬ 
l’impulso di tremolo arriva sul punto 6. Gli attacchi 
del cursore e del terminale freddo del potenziometro 
vengono collegati insieme e vanno attraverso un inter¬ 
ruttore al punto 7. 

Se l’unità di ritardo del vibrato deve venir montata 
negli organi Hammond tipo L 100 oppure L 200 è 
opportuno collegare l’ingresso deH’amplificatore con 
l’ingresso del riverbero. 

L’attacco si trova sotto l’organo. I contatti per il 
vibrato esterno sono posti in serie con i collegamenti 
per il vibrato normale. A tale scopo il filo rosso che 
porta all’interruttore di vibrato viene dissaldato e col¬ 
legato con un punto di unione (contatto del relè); dal¬ 
l’altro attacco della piastra parte un collegamento al 


terminale di saldatura libero sull’organo. È possibile 
collocare la piastra in posizione orizzontale in prossi¬ 
mità della custodia della ruota fonica. 

Il trasformatore di alimentazione viene collocato sul 
fondo dell’organo dopo l’unità di amplificazione allo 
scopo di eliminare i ronzii. Le connessioni a bassa fre¬ 
quenza alla piastra vengono attorcigliate. La tensione 
di alimentazione viene prelevata da una presa che si 
trova a sinistra della custodia e della ruota fonica; 
gli altri terminali esterni portano la tensione di ali¬ 
mentazione. 

VIBRATO COMBINATO CON LA PERCUSSIONE 

Come già detto, negli organi elettronici è possibile 
imitare nel migliore dei modi il suono della chitarra 
havaiana con la percussione. Gli organi senza per¬ 
cussione possono venire equipaggiati secondo il criterio 
di fig. 9 che dà un ottimo effetto di percussione. 

Il circuito viene pilotato dall’unità del vibrato se¬ 
condo la fig. 6. Azionando il tasto dell’organo, il col¬ 
lettore di TI in fig. 6 diviene fortemente positivo. 
Viene poi eccitato TI in fig. 9. Questo transistore as¬ 
sieme a R2 rappresenta il partitore della tensione di 
base di T2. Quando TI conduce, T2 si sblocca e la 
tensione di alimentazione non arriva più su Cl. Il 
condensatore si scarica e la tensione di alimentazione 
deH’amplificatore di percussione rappresentato da T3 
e T4, ritorna a 0 V. In questa maniera si ottiene l’ef¬ 
fetto di percussione. R4 serve per il controllo della 
durata di percussione, mentre la potenza può venir 
regolata con RI3. Uno svantaggio di questo metodo 
nella generazione della percussione, risiede nel fatto 
che il condensatore Cl viene caricato nelle pause fra 
due toni dell’organo. Suonando velocemente questo 
tempo non basta a caricare sufficientemente Cl. 
Questa è una delle ragioni per cui questo sistema non 
è perfetto; tuttavia vari costruttori di organo lo im¬ 
piegano per il ritardo del vibrato. 


TUN ■ Transistore Universale NPN 

BC 107 

BC 149 

BC 183 

VN 

140 

BC 108 

BC 170 

BC 184 

TP 

107 

BC 109 

BC 171 

BC 407 

TP 

108 

BC 147 

BC 172 

BC 408 

TP 

109 

BC 148 

BC 182 

BC 409 



TUP - Transistore Universale PNP 

BC 153 

BC 177 

BC 252 

TP 

252 

BC 157 

BC 178 

BC 253 

TP 

253 

BC 158 

BC 179 

VP 150 



BC 159 

BC 251 

TP 251 



DUG ■ Dìodo Universale 

Germanio 



AA 119 

AAY 32 

AAZ 18 

OA 

91 

AAY 11 

AAZ 15 

OA 47 

OA 

95 

AAY 30 

AAZ 17 

OA 90 



DUS - Dìodo 

Universale 

Silicio 



IN 914 

1N4150 

BA 100 

OA 202 

IN 916 

1N4151 

BA 182 



1N4148 

1N4154 

BAX 16 



1N4009 

1N4448 

OA 200 
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prima parte a cura di FRANTOS 


UIMA 

FISARMONICA 

ELETTRONICA 


11 montaggio che presentiamo in questo articolo 
è airinsegna della semplicità e del costo rela¬ 
tivamente basso. E’ naturale che con queste pre- 
rogative non si possono pretendere prestazioni 
eccezionali. Lo strumento^ io pratica^ è adatto 
per allietare le serate fra amici ed i giochi dei 
bambini. 



uesta fisarmonica elettronica non ha nulla a 
che vedere con la fisarmonica vera e propria. 
Questo strumento è monofonico e possiede 
una scala di tredici note, vale a dire una ottava cro¬ 
matica (di semitono in semitono) più un altro DO 
deirottava superiore. 

La fisarmonica elettronica si caratterizza per le 
seguenti parti: 

1 ) Un generatore di segnali di bassa frequenza, che 
corrispondono alle note musicali che si vogliono 
ottenere. 

Una tastiera. 

Un amplificatore di bassa frequenza. 

Alcuni circuiti ausiliari come per esempio: il re¬ 
golatore di volume, il regolatore di tono, il re¬ 
golatore di tremolo ecc. 

Un contenitore dove sistemare il tutto, che abbia, 
possibilmente, le caratteristiche dello strumento 
classico che si è voluto imitare. 

Vediamo ora di descrivere in modo più dettagliato 
questi circuiti. 

In fig. 1 abbiamo riportato lo schema a blocchi 
di questo strumento. Naturalmente Talimentazione può 
essere a rete o a batterie. Il generatore è formato da 
un multivibratore il cui schema elettrico è riportato 
in fig. 2. Dopo il generatore, vi sono i circuiti di 
regolazione. 

L’amplificatore di bassa frequenza e l’altoparlante, 
di solito vengono montati insieme all’alimentatore. 


2 ) 

3) 

4) 


5) 


Tutti questi circuiti possono essere racchiusi in un 
unico contenitore, dove trova posto anche il generatore. 

Se Tapparecchio è alimentato a pile, è consigliabile 
che la potenza non superi 1 W, perché le pile si 
esaurirebbero troppo rapidamente. L’aggiunta del cir¬ 
cuito di tremolo è facoltativa. Nel caso ci fosse, questo 
circuito deve essere collegato all’ingresso E del gene¬ 
ratore e può essere realizzato secondo lo schema elet¬ 
trico di fig. 3. Come si può vedere, si tratta di un 
oscillatore sinusoidale con rete di sfasamento RC. Il 
contenitore può essere simile ad una fisarmonica, 
naturalmente escludendo il soffietto che non serve; la 
tastiera può essere uguale a quella di una fisarmonica 
classica. 


IL GENERATORE 

Il generatore è un multivibratore astabile che oscil¬ 
la liberamente e forma dei segnali rettangolari la cui 
frequenza dipende dal valore del potenziometro RVi, 
collegato fra la base del transistore T 2 e il positivo 
dell’alimentatore. 

Con questo circuito è possibile il passaggio da una 
nota alTaltra per mezzo di una variazione progressiva 
di frequenza o per mezzo di una variazione di banda 
di un semitono per volta. 

Il circuito di figura 4 si deve impiegare nel caso si 
voglia ottenere una variazione progressiva. Il resistore 
variabile RVi (figura 2) deve essere sostituito con 
un resistore fisso RI3 in serie al potenziometro PI. 

Per una ottava completa nella gamma centrale (per 



Fig. 1 - Schema a blocchi della fisarmonica elettronica. 


GIUGNO — 1973 


787 






















Fig. 2 - Schema elettrico del generatore- 



Fig. 5 - Schema elettrico del generatore di vibrato. 


Componenti di fig. 3 

R« = 82 kn 

Rio — 1 krì 

R 7 = 10 kn 

Rii = 4,7 krì 

R. = 47 kn 

r ,2 = 100 kn 

R, = 4,7 kn 

^ RV. = 100 kn 



Fig. 4 - Circuito per ottenere una variazione progressiva della 
frequenza. 


esempio verso i 400 1000 Hz) si dovranno adottare 


seguenti valori: 




Ri = 

12 

kfl 

Pi = 

200 

kfi 

R2 = 

22 

kO. 

c, = 

10 

nF 

Rs = 

22 


C2 = 

10 

nF 

R4 = 

100 

a 

c, = 

0.1 

1*F 


Rs = 3,9 kn 

Il valore del resistere Ru dipende dalla gamma 
scelta. Nel caso invece in cui si scelga il secondo 
procedimento, il passaggio da una nota alla successiva 
si effettuerà con Taiuto di tasti che metteranno in 
funzione degli interruttori. Il resistere variabile RVi 
verrà allora sostituito da un resistere fisso collegato 
in serie con 12 o 13 potenziometri come si può vedere 
in fig. 5. 

Questo circuito è del tutto uguale a quello di fig. 4 
solo che il potenziometro Pi è sostituito da 12 poten¬ 
ziometri (Rh) collegati in serie come resistor! rego¬ 
labili; questi sono collegati a un uguale numero di 
interruttori. La linea XY comune a tutti gli interrut¬ 
tori viene collegata, per mezzo del resistore R 13 , al 
positivo delPalimentazione, la cui tensione può an¬ 
dare da 6 a 12 V. 

Come si può vedere sullo schema di fig. 2, il filo U 
collega la base del transistore T 2 , attraverso il con¬ 
densatore C 2 , al collettore del transistore Tt. 

Vediamo ora come funziona questo dispositivo di 
accordo su una determinata nota. 

Premendo il pulsante A collegato al condensatore 
C 2 , questo viene collegato al resistore Ru che, in pra¬ 
tica, si trova fra la base di T 2 e il positivo delPali- 
mentatore. 

In queste condizioni, Papparecchio potrà essere 
accordato, per mezzo di Rb, sulla nota di frequenza 
più elevata. Prendiamo per esempio la nota DO. 
Quando si rilascia il pulsante A e si preme il B, 
la resistenza di base di T 2 sarà a + R]^. 

Ora siccome Rb è stata accordata in precedenza 
sulla nota DO, il potenziometro a permetterà di rag¬ 
giungere un valore necessario per ottenere la nota più 
bassa SI. 

Con lo stesso processo si andrà avanti per ottenere 
tutte le altre note: 

— LA diesis per mezzo del pulsante C e la regola¬ 
zione del potenziometro b. 

— LA con il pulsante D e il potenziometro c. 

— SOL diesis con il pulsante E e il potenziometro d. 

— SOL con il pulsante F e il potenziometro e. 

— FA diesis con il pulsante G e il potenziometro f. 

— FA con il pulsante H e il potenziometro g. 

— MI con il pulsante 1 e il potenziometro h. 

— RE diesis con il pulsante J e il potenziometro i. 

— RE con il pulsante K e il potenziometro j. 

— DO diesis con il pulsante Lei] potenziometro k. 

— DO inferiore di una ottava al DO precedente con 
il pulsante M e il potenziometro 1. 

Come si può quindi constatare se vogliamo avere 
13 note sono necessari tredici potenziometri e tredici 
pulsanti. L’apparecchio non funziona fino a quando 
un qualsiasi pulsante viene premuto, in quanto il 
collegamento fra la base del transistore T 2 e il resi¬ 
store Rb resta interrotto. 
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IL TREMOLO 


Prendiamo in considerazione lo schema di fig. 3. 
Il circuito oscillatore RC a sfasamento è realizzato 
accoppiando il collettore del transistore T 3 alla base 
di questo stesso transistore per mezzo della rete R9, 
Có, C5, Rg, C4, Ró e R7. 

Questa rete effettua una inversione del segnale per 
una certa frequenza U che corrisponde ai valori degli 
elementi della rete di inversione (o di sfasamento 
di 180°). 

Dopo essere stati sfasati di 180°, i segnali di collet¬ 
tore risultano in fase con quelli della base. 

Per una oscillazione di circa 6 Hz, i valori degli 
elementi devono essere quelli riportati nella didascalia 
di fig. 3. L'interruttore serve per includere o esclude¬ 
re il dispositivo di tremolo separando i due circuiti. 

AMPLIFICATORI DI PICCOLA POTENZA 

Il generatore deve essere seguito da un amplifica¬ 
tore che può essere alimentato dalla rete; si potrà 
così adottare il circuito di fig. 6 che impiega un 
circuito integrato tipo TAA900 che dà circa 2 W 
di potenza d'uscita. 

In fig. 7 è riportato il contenitore di questo inte¬ 
grato con i relativi terminali di collegamento. La 
lunghezza complessiva di questo contenitore è di 
19 mm. Le alette di raffreddamento AR devono es¬ 
sere saldate ad un dissipatore metallico di circa 
40 X 40 mm. 

Il segnale proveniente dal generatore, attraverso 
il regolatore di volume, viene applicato all'ingresso 
A dell'amplificatore. Questo segnale viene trasmesso 
per mezzo del condensatore C 2 al terminale 5 del 
circuito integrato. 

Il condensatore Ci disaccoppia verso massa il pun¬ 
to 3 e serve per la polarizzazione del punto 5 con 
Ri in serie con R 2 . 

La tensione di alimentazione di 10,5 V viene ap¬ 
plicata al punto 1 , cioè al positivo, e ai punti di 
massa 6 e 9 cioè al negativo. Un condensatore C 3 da 
470 pF collega i punti 7 e 8 mentre il punto 2 è 
reso positivo dal resistore R 3 collegato al positivo del¬ 
l'alimentazione. 

Sul punto 10 si ritrova il segnale di bassa frequen¬ 
za amplificato e il condensatore C 3 trasmette il se¬ 
gnale all'altoparlante da 4 II. 

Il condensatore C 4 è collegato fra i punti 2 e 10 
mentre il resistore R 4 collega i punti 4 e 10. A questo 
punto restano da montare i resistori Rs, Ró e il 
condensatore Có. Come si sarà notato tutti i com¬ 
ponenti di questi circuiti sono del tutto normali e 
quindi facilmente reperibili in commercio. 

ALIMENTATORE DELL'AMPLIFICATORE 

In fig. 8 è riportato lo schema elettrico, come si 
può vedere la stabilizzazione della tensione viene 
effettuata dal diodo zener e dal transistore. 

Sul primario del trasformatore è posto un fusibile 
e l'interruttore che può essere inserito sul potenzio¬ 
metro di volume. 




Il secondario del trasformatore deve dare 9 V ai 
capi del ponte raddrizzatore formato da 4 diodi (tipo 
AEG B30 C 600 KP). Il positivo si trova sui catodi 
e il negativo sugli anodi dei diodi del ponte. Il conden¬ 
satore C serve a filtrare la tensione raddrizzata. Il 
transistore, montato come regolatore serie, assicura la 
stabilizzazione della tensione, mentre la tensione di 
polarizzazione della base B è stabilizzata per mezzo 
del diodo zener Z. 



Fig. 7 - Contenitore del circuito integrato TAA 900 visto da 
sotto. 
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Fig. 8 - Schema elettrico deli'alimentatore stabilizzato. 





C1 

50 mF 


C3_<7GpF 


C4 

=f= 1000^JF 


—o + 

Alim 


Altoparl 
4 n 


C6-25^jF 


R6 

2200 


Fig. 9 - Variante dello schema elettrico delFamplificatore di 
bassa frequenza. 


Il transistore è di tipo AC 175 e il diodo zener è di 
tipo BZY85/C11. Il trasformatore può essere di qual¬ 
siasi tipo di bassa potenza. Nel caso lo si volesse co¬ 
struire, per il primario si dovrebbero avvolgere 2200 
spire di filo di rame da 0,2 mm, mentre per il se¬ 
condario basteranno 100 spire di filo da 0,9 mm. Il 
nucleo può essere il tipo M55 della Telefunken. I 
condensatori C e C 2 avranno un valore di 500 pF, 
mentre il resistore R è da 220 II. 

La tensione di questo alimentatore resta costante 
anche se la corrente varia da 0 a 350 mA. Nel caso 
in cui la tensione di rete abbia una variazione del 
+ 10%, la variazione della tensione di uscita è di 
solo 0,7 V, quindi si avrà una stabilizzazione della 
tensione, rispetto alla variazione della tensione di rete, 
e della corrente, rispetto alja corrente erogata. 

ALIMENTATORE NON STABILIZZATO 

Si può considerare lo stesso circuito di fig. 8 ma 
soltanto la parte a sinistra della linea tratteggiata 
(X — Y) ; in questo caso la tensione di uscita del- 
Lalimentatore viene prelevata ai capi del condensatore 
di filtro C da 1000 pF (cioè nei punti X e Y). 

Il trasformatore di alimentazione e il ponte sono gli 
stessi. Il circuito di amplificazione riportato in fig. 6 
può essere alimentato sia con Falimentatore non sta¬ 
bilizzato che con quello stabilizzato. Nel nostro caso 
adotteremo il circuito amplificatore di fig. 9 che è 



Fig. W - Schema elettrico dei circuiti di volume e di tono. 


uguale al precedente di fig. 6 tranne che per il colle¬ 
gamento delFaltoparlante. Nel caso l’alimentazione 
non sia stabilizzata, la tensione d’alimentazione non 
è costante, in questo caso il suo valore varia con la cor¬ 
rente che esso fornisce aH’amplificatore di fig. 6. 

Prendiamo in considerazione il circuito di fig. 9; in 
confronto a quello di fig. 6 è stato eliminato il resi¬ 
store R 3 , il valore del condensatore C 4 è stato variato, 
invece di 1000 pF si è portato a 25 pF, ed infine è 
stato eliminato il condensatore C 5 . 

IL CIRCUITO DI VOLUME E DI TONO 

Questo circuito viene inserito fra l’uscita del gene¬ 
ratore di fig. 2 e l’ingresso di uno dei due circuiti 
amplificatori di fig. 6 o fig. 9. 

In fig. 10 è riportato lo schema del circuito di volu¬ 
me e di tono; VC è un potenziometro da 10 kH loga¬ 
ritmico a carbone. Le due estremità sono collegate 
all’uscita del generatore mentre il cursore è collegato 
all’ingresso dell’amplificatore. 

La regolazione del tono si effettua mediante il poten¬ 
ziometro TC da 20 kn lineare a carbone collegato fra 
la massa e il cursore del potenziometro VC. Come si 
vede dallo schema, il cursore di TC è collegato a un 
condensatore il cui valore può variare da 50 nF a 0,25 
pF, in pratica il valore esatto deve essere trovato speri¬ 
mentalmente secondo il timbro che si vuole ottenere 
dallo strumento. Per esempio per le prime prove si 
potrà prendere un valore di 0,1 pF. Il timbro dipen¬ 
de anche dall’altoparlante impiegato e dalla cassa 
acustica dove è alloggiato. 

Il dispositivo per il controllo di tono può anche es¬ 
sere eliminato, e in questo caso è necessario eliminare 
anche il condensatore Cr- 

CALCOLO DEL GENERATORE 

La frequenza di oscillazione di un multivibratore 
astabile come quello impiegato nel circuito di fig. 2 
è data dalla formula seguente, anche se molto appros¬ 
simativa: 

1 

f - --- (1) 

0,7 (C,Ri + C 2 RVi) 

adottando i componenti degli schemi delle fig. 1, 4 
e 5. 

Nel nostro circuito Ci e C 2 sono da 10 nF, Ri da 
12 kn, mentre RVi, essendo variabile, permette di far 
variare la frequenza f e, di conseguenza, la nota mu¬ 
sicale emessa. 

La formula 1 si può così scrivere: 

1 

i = - ( 2 ) 

0,7 • Ci (R, - RVi) 

in quànto Ci = C 2 . Sostituendo così le lettere con i 
valori numerici si avrà: 

10^ 


0,7 . 10^ . (12 + RVi) 
dove RVi deve essere calcolato in kO. 
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Si ottiene così: 


f = - Hz 

0,7 (12 + RVi) 

Nel caso in cui RVi avesse un valore di 12 kH, il 
valore della frequenza è 100.000 / (24 • 0,707) cioè 
circa 5.900 Hz. Se si vogliono ottenere delle frequenze 
più basse, si dovrà aumentare il valore di RVi cosa 
questa che si può ottenere con il dispositivo di fig. 4 o 
quello di fig. 5. 

Prendiamo in considerazione il circuito semplificato 
di fig. 4 a regolazione continua. Consideriamo fb, la 
frequenza più bassa desiderata. La formula che dà f 
si può scrivere: 

1/f - 0,7 QRi 

RVi = - (4) 

0,7 Ci 

Le resistenze sono misurate in ohm, i condensatori 
in farad e le frequenze in hertz. 


Vediamo di fare un esempio numerico, si abbia per 
esempio f = 50 Hz, quindi 1/f = 0,02 s; oppure 
1/f = 2 • 10“^ s. Facendo il calcolo si trova 
RV, = 2,82 • 10^ - 12 . 10'. Siccome 2,82 • 10^ 
è molto grande rispetto a 12 • 10' (2.820,000 rispetto 
a 12.000), il secondo termine si può trascurare e si 
ha quindi Ri = 2,8 MH circa e per f — 100 Hz si avrà 
RV, = 1,4 un. 

Generalmente uno strumento musicale monofonico 
ha solamente una o due ottave poste verso il centro 
della gamma. Nel caso del circuito a 12 note (una ot¬ 
tava), se si fissa la nota più alta a 1.000 Hz, questa 
sarà data dalla regolazione di Ru solamente, in quanto 
tutti i resistor! Ru saranno cortocircuitati dal commu¬ 
tatore A. 

Considerando f — 1.000 Hz, 1/f = 10~' s (1 ms) 
e quindi si trova RVi = 1,414 ■ 10' — 12 • 10'; 
questo valore può essere arrotondato a 150.000 

Nel prossimo numero psoseguiremo lo studio di que¬ 
sto strumento musicale, con la descrizione dei vari 
circuiti ausiliari, 

(continua) 
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zioni professionali superiori a cuffie 
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GENERATORI 
AD EFFEnO HALL 

a cura di E. WEBER 


I resistori a coefficiente di temperatura negativo 
(CTN - Termistori) e i resistori variabili con 
ia tensione {VDR * Varistori) sono certamente 
abbastanza noti ai nostri lettori. I resistori 
variabili con ii campo magnetico (MDR - ma- 
gneto - resìstore) lo sono certamente meno. Per 
questa ragione riteniamo utile presentare questo 
artìcolo che esamina appunto questi componen¬ 
ti^ basati sulI'efTetto Hall, i quali trovano ampio 
impiego in campo professionale. 


generatori a effetto Hall si basano sul fatto 
che una differenza di potenziale U 2 (tensione 
Hall a circuito aperto) appare fra i terminali 
3 e 4 di una piastrina nella quale circola longitudi¬ 
nalmente una corrente di comando ii. Tutto ciò av¬ 
viene appena la piastrina è sottoposta perpendico¬ 
larmente a un campo magnetico B (fig. 1). fi valore 
di questa d.d.p. è dato dalTespressione: 

Rh 

U 2 - - • il ■ B 

d ^ 

nella quale Rh è la costante di Hall e d lo spessore 
della piastrina. 

Il materiale scelto come generatore di Hall deve 
soddisfare le tre seguenti condizioni: 



Fig. 1 - Rappresentazione schematica di un generatore di Hall. 


— avere una costante di Hall ed essere molto elevata 
(bassa concentrazione dei portatori nel semicon¬ 
duttore) ; 

— avere una resistività debole (quindi grande mo¬ 
bilità dei portatori) ; 

— questi due parametri devono essere il più possi¬ 
bile indipendenti dalla temperatura. 

Le componenti intermetalliche (lega di elementi 
dei gruppi HI e V) sembrano poter dare dei buoni 
risultati, in particolare Tarseniuro d’indio e il fosforo- 
arseniuro d’indio. 

La figura 2 rappresenta schematicamente un simile 
generatore. La piastrina semiconduttrice ha uno spes¬ 
sore di 0,1 mm e anche meno. I terminali 1 e 2 han¬ 
no delle pinze che chiudono le estremità della piastri¬ 
na e sono percorsi dalla corrente di comando ii. Gli 
elettrodi 3 e 4 sono fissati nel mezzo dei grandi lati 
della piastrina: essi liberano la tensione di Hall U 2 . 
La superficie attiva del generatore è a x b. Il campo 
magnetico deve essere applicato perpendicolarmente 
alla faccia della piastrina (B) che è protetta da un 
rivestimento ceramico o di resina dallo spessore più 
basso possibile, assicurando una certa protezione mec¬ 
canica: bisogna comunque maneggiare il generatore 
con precauzione. 

Certi modelli sono protetti da una guaina ferro- 
magnetica, in modo che Lintraferro effettivo si avvicini 
allo spessore della piastrina e il rendimento del gene¬ 
ratore venga aumentato. 

Si può ugualmente utilizzare il semiconduttore su 
un supporto di ceramica; lo spessore dello strato at¬ 
tivo è solo di qualche microm. Dato che c’è un buon 
contatto termico fra il materiale semiconduttore e il 
supporto, questi elementi si comportano bene in tem¬ 
peratura. Essi sono chiamati: generatore di Hall a 
strato vaporizzato o a strato sottile. 

CARATTERISTICHE 

La corrente di comando è definita in modo tale 
che lo strato del sehiiconduttore possa sopportare un 
aumento di temperatura da 10 a 15'’C rispetto a quella 
ambiente. 
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In queste condizioni la costante di Hall per diffe¬ 
renti semiconduttori (fosforo-arseniuro d'indio InAsp, 
arseniuro d'indio InAs, antimoniuro d'indio InSb), 
è data dalla figura 3 in funzione della temperatura. 

11 campo di comando Bn indicato sui cataloghi è 
quello per cui la caratteristica è lineare fra B = 0 e 
Bn. Il superamento del valore di Bn non mette in pe¬ 
ricolo il generatore; nel frattempo, al di sopra di 
2T (20.000 G), la corrente di comando deve essere 
stabilizzata in modo che la temperatura massima am¬ 
missibile di 120“C non sia superata. 

La tensione di Hall viene fornita per ogni tipo e 
così dicasi per il resistere di carico ottimale R3, che 
assicura una buona linearità. La figura 4 dà la ten¬ 
sione di Hall in funzione del campo di comando B 
per differenti resistori di carico R3. Il resistore di 
carico ottimale è, qui, di 6 fi; viene chiamato R3iin 
e il suo valore è indicato nella tabella delle caratte¬ 
ristiche. 

L'impedenza interna dal lato comando^ RI, è mi¬ 
surata fra i fili di comando 1 e 2 e dipende dal campo 
magnetico. Varia nel rapporto da 1 a 1,5 quando 
B passa da 0 a IT. 

L'impedenza interna dal lato Hall, R2, è misurata 
fra i terminali di comando 3 e 4. Essa aumenta in 
modo uguale quando il campo magnetico cresce nella 
stessa proporzione di RI. 

Il coefficiente di temperatura della tensione di Hall 
U 2 è negativo e compreso fra — 0,04% e — 2%®C 
secondo i modelli. Si è potuto constatare che la tem¬ 
peratura massima alla superficie del generatore è di 
120^C. 


IMPIEGHI 

Si possono distinguere tre impieghi principali: 

— La corrente di comando è mantenuta costante. In 

questo caso la tensione di Hall misura il campo 
magnetico. Grazie al loro spessore molto sottile, 
si possono introdurre le sonde in traferri ridotti. 
Si possono quindi trasportare le variazioni di flusso 
in un segnale elettrico che può essere registrato 
o può servire a telecomandare degli apparecchi 
industriali e ciò senza contatto diretto con l'ap¬ 
parecchio. Si possono altresì misurare delle corren¬ 
ti continue elevate attraverso il campo magnetico 
che esse producono. 

— La tensione di Hai] è influenzata da un campo 
variabile. In questo caso la corrente continua di 
comando è trasformata in una tensione di Hall 
alternata, proporzionale al campo variabile. Una 
corrente di comando ad alta frequenza applicata 
al generatore può essere modulata con un campo 
di comando oscillante al ritmo di una frequenza 
bassa (modulatore di Hall). 



Fig. 2 - Rappresentazione elettrica di un generatore di Hall. 


RhtcmVAS) 



TEMPERATURA ("O 


Fig. 5 - Variazione della costante di Hall per differenti mate¬ 
riali in funzione della temperatura. 



0 0,2 0,4 0,6 <0,8 1 T 


Fig. 4 - Tensione di Hall in funzione del campo di comando 
B per differenti resistori di carico R3 (tipo FA24 Siemens). 
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— Conversione di una corrente di comando variabile 
e di un campo magnetico variabile in una quan¬ 
tità elettrica proporzionale (moltiplicatore di Hall). 
Si può così ottenere un prodotto, un quoziente, 
un inverso. L’esempio più semplice è la misura 
di una potenza partendo da una corrente e da una 
tensione convertita in campo magnetico. Si misura 
altresì la coppia di un motore a corrente continua 
partendo dall’induzione nel traferro e dalla cor¬ 
rente nell’induttore. 1 moltiplicatori di Hall sono 
utilizzati per effettuare il prodotto o il quoziente 
delle grandezze fisiche che si trasformano in cor¬ 
renti elettriche proporzionali. 


I DIVERSI MODELLI 

Esistono diversi modelli di generatori di Hall che 
possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

Le sonde di campo per la misura dei campi non 
omogenei o dei campi nei traferri. 

1 moltiplicatori di Hall per la moltiplicazione delle 
ampiezze elettriche: misura di potenza, determina¬ 
zione di momenti di rotazione, analisi diretta delle 
armoniche di campi magnetici alternati. 

Le sonde di campo assiale per la misura del campo 
assiale negli alesaggi. 

1 generatori di Hall a circuito ferrite utilizzati co¬ 
me generatori di segnali senza contatto per indicare 
il posizionamento dei magneti e il comando o la 
regolazione di movimenti. Alcuni sono schermati per 
evitare l’influenza dei magneti vicini. 

Le sonde per basse temperature, utilizzabili in crio¬ 
scopia e per la tecnica dei superconduttori, fra — 
269X e + 80"C (4,2° K elio liquido). 

1 modulatori dì Hall sono dei convertitori destinati 
a sistemi di regolazione. 

Le testine di lettura a effetto Hall sono impiegate 
per la lettura e la registrazione di piste in bassa fre¬ 
quenza, magnetizzate nel senso trasversale o nel sen¬ 
so longitudinale. 

Le sonde a strato vaporizzato sono dei generatori 
di Hall ad alta sensibilità e a resistenza interna relati¬ 
vamente elevata: dimensioni e massa sono molto ri¬ 
dotte. 

Le sonde tangenziali servono per misurare dei cam¬ 
pi tangenziali di materiali magnetici; certe, più sen¬ 
sibili, sono doppie. 


RESISTORI VARIABILI 
CON CAMPO MAGNETICO 

Sono delle sonde in antimoniuro d’indio la cui resi¬ 
stenza aumenta in funzione del campo magnetico, qua¬ 
lunque ne sia il senso. Per tutti i valori di questo 
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campo magnetico, c’è proporzionalità fra la corrente 
e la tensione cosa che ci riporta a dire che la sonda 
si comporta come un resistore puramente ohmico. 

La fig. 5 offre la spiegazione schematica di questa 
variazione di resistenza in funzione del campo ma¬ 
gnetico. In A le frecce indicano il senso della cor¬ 
rente nel semiconduttore in assenza di campo ma¬ 
gnetico: esso si comporta come un resistore. Per con¬ 
tro, se un campo magnetico agisce perpendicolarmente 
alla superficie del semiconduttore, fig. 5B), le linee 
di corrente sono deviate in un certo angolo chiamato 
angolo di Hall; per un’induzione di IT (10.000 G) 
quest’angolo è di SO"". Data questa deviazione delle 
linee di corrente la resistenza del semiconduttore 
aumenta. 

Le sonde sono realizzate nel modo seguente: su 
un supporto isolante da 0,5 mm di spessore si dispone 
il semiconduttore in forma di meandro di 20 lum di 
spessore (fig. 6). Alle due estremità di questa pista, 
si fissano i fili di uscita; l’insieme è avvolto da re¬ 
sina epossidica. Utilizzando diversi drogaggi del se¬ 
miconduttore agendo sulle dimensioni del meandro, si 
ottengono delle resistenze il cui valore varia da qualche 
fi a molti kn. 

La figura 7 dà le variazioni di resistenza in funzio¬ 
ne del campo magnetico perpendicolare per differenti 
drogaggi. Questa variazione è proporzionale allo spes¬ 
sore dell’induzione magnetica B al di sotto di 0,3T. 
Per le induzioni superiori, essa diventa lineare e cioè 
fino a lOT. Per un’induzione di IT, i materiali D, L, 
M, P, T hanno una resistenza il cui valore aumenta 
da 6 a 18 volte in rapporto all’assenza di campo ma¬ 
gnetico. Queste curve sono valide fino a delle fre¬ 
quenze nell’ordine del gigahertz. 

Ben inteso, se l’induzione B non è perpendicolare 
alla sonda, la variazione di resistenza diventa meno 
elevata, fino a diventare nulla per un’induzione pa¬ 
rallela alla placchetta (fig. 8). Per le sonde cilindriche 
l’induzione deve essere parallela all’asse del cilindro. 

La fig. 9 dà la variazione del coefficiente di tempe¬ 
ratura in funzione dell’induzione per i differenti ma¬ 
teriali, questo coefficiente è sempre negativo al di 
là di 0,3T. 

Queste sonde non devono superare una temperatura 
di 95'^C e devono essere raffreddate, in caso di bisogno, 
con l’aiuto di un’aletta metallica. 

Esse possono invece essere utilizzate fino a — 60^C; 
alcuni modelli speciali possono fare delle misure fino 
a 4,2^ K (elio liquido). 


ALTRI MODELLI 

Sui cataloghi dei costruttori si trovano i principali 
modelli seguenti: 

— I magnetoresistori tipo «Per» sono destinati ad es¬ 
sere fissati nel traferro di un circuito magnetico. II 



Fig. 8 - Variazione del rapporto Rh/Ro, in funzione della 
direzione del campo magnetico applicato sulle placchette e 
sui cilindri, n = direzione del campo magnetico che dà la 
sensibilità massima. 

ferro dolce magnetico che li ricopre rende possibile 
la riduzione del traferro efficace allo spessore dello 
strato semiconduttore attivo (massimo 0,1 mm). 

Sono utilizzati nelle commutazioni senza contatto 
di relè o di commutatori. La tensione di rottura fra 
il semiconduttore e il supporto in ferro dolce è di 
100 V. La loro resistenza di base Ro è compresa fra 
40 e 500 fi; la loro variazione relativa di resistenza, 
a B = 0,3T è Ra/Ro = 1,4 -h 3,2; a B = IT questa 
variazione è Ra/Ro = 5,5 18. 



Fig. 9 - Coefficiente di temperatura di differenti drogaggi 
del semiconduttore. 
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Fig. 10 - Magnetoresistori polarizzati della Siemens atti a 
stabilire il senso del campo magnetico. 


I magnetoresistori tipo «plastico» non hanno sup¬ 
porto magnetico e possono essere sistemati in modo 
mobile nel traferro di un magnete uguale o superiore 
a 0,2 mm. 

II supporto plastico flessibile non deve essere pie¬ 
gato nella zona della superficie attiva. 

Si possono utilizzare per la misura dei campi ma¬ 
gnetici e le loro caratteristiche sono: Ro = 100 
200 n; Ra/Ro a 0,3T 1,7 - 2; RjR. a IT = 

7 - 10. 

— I magnetoresistori tipo «ceramico» sono utilizzati 
in casi particolari: per la misura di gradienti di campi 
a temperatura molto bassa e per la misura di campi 
sensibili a rapidi cambiamenti di temperatura. 

— I magnetoresistori polarizzati sono previsti per 
stabilire il senso del campo magnetico. Questa polariz¬ 
zazione è fornita da un circuito magnetico che dà 
0,5 -h 0,4T in modo che lo si trovi sulla parte lineare 
della caratteristica del magnetoresistore. Si può così 
calcolare il gradiente e il senso di un campo magnetico 
esterno, con variazione in più o in meno, del valore 
della resistenza. 

La figura 10 mostra il magnetoresistore e il suo cir¬ 
cuito magnetico. Le dimensioni della placchetta sono: 
4x2 mm; il suo spessore, circuito magnetico compreso, 
è di 4 mm. 


FREQUENCY 

COUNTER 

Mod.lC-333 


Una novità per gli 
OM-CB per la prima 
volta importato in 
Italia un frequenzi¬ 
metro digitale vera¬ 
mente funzionale. 
Frequenza fino a 30 
MHz 

Alimentazione 
220 Vc.a. 12 Vc.c. 
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Il circuito, oggetto del nostro arti¬ 
colo, serve per il comando sincro¬ 
nizzato di un proiettore automatico 
di diapositive. Oltre a questo cir¬ 
cuito e al proiettore, è necessario 
disporre di un registratore stereo- 
fonico poiché una pista del nastro 
serve per Tincisione degli impulsi 
di comando per il proiettore. 


er poter impiegare il cir¬ 
cuito di sincronizzazione è 
necessario disporre di un 
registratore stereofonico, in modo 
che su una pista si può registrare il 
commento che accompagna la pro¬ 
iezione delle diapositive mentre sul- 
Taltra si possono registrare i segna¬ 
li elettrici provenienti dal circuito 
di sincronizzazione. 


CIRCUITO E SUO 
FUNZIONAMENTO 

In fig. 1 è riportato lo schema e- 
lettrico del sincronizzatore, esso è 
equipaggiato di 4 transistori al si¬ 
licio. 

Questo circuito viene impiegato 
sia durante la registrazione che la 
riproduzione del nastro magnetico. 

Gli impulsi di sincronizzazione 
vengono prelevati direttamente dal¬ 
la rete, e sono forniti dalla frequen¬ 
za a 100 Hz raddrizzata ma non fil¬ 


trata, che si trova sul secondario del 
trasformatore Tri. 

Il segnale a 100 Hz viene atte¬ 
nuato per mezzo del ponte diviso¬ 
re R1-R2 fino a un livello in cui è 
possibile ottenere una corretta re¬ 
gistrazione. 

Il diodo D5 serve a isolare il con¬ 
densatore di filtro CI dal circuito 
generatore d'impulsi. 

Quando il pulsante PBl è schiac¬ 
ciato, il segnale proveniente dal 
ponte R1-R2 viene inviato verso il 
registratore e, per mezzo, della re¬ 
te C2 e R4 viene inviato al sincro¬ 
nizzatore. 

Il transistore TI amplifica il se¬ 
gnale a 100 Hz; questo viene poi 
raddrizzato e filtrato dai diodi D6 
e D7 e dai condensatori C3 e C4. 

Il condensatore C4 si carica dopo 
qualche periodo del segnale a 100 
Hz. La carica di questo condensa¬ 
tore C4 comanda la conduzione del 
transistore T2. 


Sul collettore del transistore T2 
ne risulta una diminuzione di po¬ 
tenziale. Questo potenziale viene in¬ 
viato sulla base di T3 attraverso il 
condensatore C5, dunque per mezzo 
di una costante di tempo formata da 
C5 e (R12 + RVl). Il transistore 
T3 si sblocca per un certo tempo 
stabilito dal potenziometro RVl. 

Il transistore T4 funziona da e- 
mitter follower e serve ad aziona¬ 
re il relè di uscita durante il tempo 
di bloccaggio di T3; il potenziome¬ 
tro RVl comanda, per mezzo di T3 
e T4 il tempo durante il quale il 
relè viene alimentato. Il relè co¬ 
manda a sua volta il meccanismo di 
caricamento delle diapositive nel 
proiettore. Durante la riproduzione, 
gli impulsi registrati in precedenza 
che arrivano dal registratore ven¬ 
gono inviati al circuito di sincro¬ 
nizzazione attraverso R5, C2 e R4 
e comandano poi il cambiamento 
delle diapositive secondo Lordine 
fissato. 
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REALIZZAZIONE 
E MESSA A PUNTO 

In fig. 2 è riportata la basetta di 
circuito stampato sulla quale ven¬ 
gono montati tutti i componenti che 
formano il circuito sincronizzatore. 

Il disegno è riprodotto in scala 
1 : 1 . 


In fig. 3 è riportato lo schema di 
cablaggio del pannello con i vari co¬ 
mandi esterni. 

In fig. 4 invece viene dato un 
esempio di collegamento fra i vari 
componenti del sistema di proiezio¬ 
ne, registrazione e di sincronizza¬ 
zione. 

I collegamenti di uscita dal relè 


e dal sincronizzatore vengono diret¬ 
tamente collegati alla presa del co¬ 
mando a distanza del proiettore di 
diapositive. La seconda presa d'in¬ 
gresso del registratore, che di soli¬ 
to non viene utilizzata, viene col¬ 
legata alla presa d'ingresso dell'ap- 
parecchio di sincronizzazione. Al 
registratore viene poi collegato un 
microfono (per esempio suH'ingres- 
so di sinistra) mentre l’uscita del 
registratore durante questa opera¬ 
zione verrà lasciata libera. 

Dopo queste operazioni, si metto¬ 
no le diapositive nell’apposito cari¬ 
catore sul proiettore nell’ordine nel 
quale dovranno essere proiettate. 

Si accende quindi tutto il siste¬ 
ma. Da questo momento si può co¬ 
mandare il cambiamento delle dia¬ 
positive per mezzo della semplice 
pressione sul pulsante (fig. 1) del 
sincronizzatore. 

Sarà necessario premere questo 
pulsante per circa un secondo. Ben¬ 
ché questa durata non sia critica, 
dovrà essere abbastanza lunga in 
modo da permettere il cambiamen¬ 
to della diapositiva. 

Ricordiamo che il circuito è stu¬ 
diato in modo che una sola diapo¬ 
sitiva per volta possa essere fatta 
avanzare; a questo proposito si de¬ 
ve notare che i circuiti di sincro¬ 
nizzazione che si trovano in com¬ 
mercio non hanno questo circuito 
di sicurezza. Il potenziometro Fot. 



Fig. 2 - Basetta del circuito stampato in scala 1:1. 
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Fig. 5 - Esempio di cablaggio del pannello di comando. 


PRESA 

TELECOMANDO 


PROIETTORE 


REGISTRATORE 


tLf 


Ingresso 

Uscita Riproduzione 

o o 

J ^ I 


Impulsa 


SINCRONIZZATORE 


Ingressi 

canali 


Uscita 

canali 



sinistro destro sinistro destro 


o o 


^ AlI’altoD 


All’altoparl ante 


REGISTRATORE 


Fig. 4 - Collegamenti da effettuare tra i vari strumenti che compongono il sistema di proiezione. 


1 serve per controllare il funziona¬ 
mento del circuito di sicurezza, la 
sua regolazione permette di stabili¬ 
re Tintervallo di tempo che ci deve 
essere fra una diapositiva e Taltra. 


IMPIEGO 

Dopo aver messo a punto il sin¬ 
cronizzatore e dopo la verifica del 
suo funzionamento, il circuito è 
pronto per funzionare. 

E’ necessario tenere un interval¬ 
lo minimo di 5 s fra il passaggio di 
una diapositiva e l’altra in modo 
da permettere la ricarica dell’appa- 
recchio di sincronizzazione. 

Per prima cosa è necessario met¬ 
tere in posizione la prima diapositi¬ 
va, poi si accende il registratore e 
si registra il corrispondente com¬ 
mento relativo alla prima diaposi¬ 
tiva. 

Dopo questa operazione, si cam¬ 


bia diapositiva azionando il pulsan¬ 
te del sincronizzatore. Si ferma la 
registrazione dopo che il commen¬ 
to delPultima diapositiva è stato 
registrato. 

In fig. 4b è riportato il sistema 
di collegamento dei diversi elemen¬ 
ti deirinsieme in modo da permet¬ 
tere una proiezione sincronizzata. 

Come si può vedere sullo sche¬ 
ma, le uscite del relè dal sincroniz¬ 
zatore sono sempre collegate alla 
presa del comando a distanza del 
proiettore di diapositive. Al con¬ 
trario, Tuscita corrispondente al se¬ 
condo canale del registratore ma¬ 
gnetico (proveniente sia dal pre¬ 
amplificatore che dalla presa d’usci¬ 
ta dell’altoparlante), viene collega¬ 
ta alla presa "uscita del registrato- 
re’’ dell’apparecchio di sincronizza¬ 
zione. In questa operazione l’ingres¬ 
so del secondo canale del registra¬ 
tore non viene più collegato. 

A questo punto si deve azionare 


l’interruttore Int. 2 di fig. 3 e met¬ 
tere la prima diapositiva in posi¬ 
zione. Dopo questa operazione, si 
deve accendere il registratore e 
rimettere l’interruttore Int. 2 nella 
sua posizione iniziale da quando 
comincia il commento. 

Le diapositive cominciano poi a 
scorrere nei momenti predetermi¬ 
nati durante la registrazione del 
commento. II comando «impulsi» 
BPl del sincronizzatore può ancora 
essere impiegato per una nuova sin¬ 
cronizzazione in un momento qual¬ 
siasi. 

All’accensione o allo spegnimento 
del registratore, l’interruttore Int. 2 
deve essere in posizione «aperto», 
come pure durante tutto il tempo 
di avvolgimento. Nel caso in cui 
questo interruttore venga lasciato 
nella posizione «chiuso» qualsiasi 
segnale proveniente dal registratore 
potrà comandare il cambiamento 
della diapositiva. 
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a cura di F. BONINI 


In questo breve articolo trattiamo della costru¬ 
zione di un semplice ma originale allarme anti- 
furto< Questo apparecchio richiede un numero 
esiguo di componenti e quindi il costo è minimo. 


i\ nostra rivista si è già occupata più volte di 
allarmi antifurto, diventati ormai quasi indi¬ 
spensabili al giorno d'oggi. Ci sembra perciò 
opportuno ritornare suirargomento, certi di fare cosa 
gradita ai nostri lettori, con questo piccolo montaggio. 

Certamente la parte più semplice del progetto è 
quella elettronica, in quanto le difficoltà più grosse 
si troveranno durante il montaggio ed il cablaggio del 
circuito d'allarme piuttosto che nella costruzione dello 
allarme vero e proprio. Essa può presentare alcune dif¬ 
ficoltà, che però, con opportune indicazioni potranno 
essere superate. 

In fig. 1 è visibile il circuito deH'allarme. Esso con¬ 
siste in un semplice e sicuro oscillatore audio la cui 
uscita è collegata ad un altoparlante. Il filo del circuito 
d'allarme è mostrato come un collegamento che corto¬ 
circuita la base e l'emettitore di Tri. Questo collega¬ 
mento potrà essere, ovviamente molto lungo; potrà 
raggiungere i 100 m ma, in ogni caso, la sua resi¬ 
stenza dovrà essere di pochi ohm per cui si dovrà ado¬ 
perare del filo di buona qualità. Si avrà, dunque, un 
cortocircuito a bassa resistenza che, in pratica, non 
avrà nessun effetto sul circuito. 

Quando questo collegamento viene interrotto, Tri 
viene polarizzato da RI che, entrando in conduzione, 
provvederà a polarizzare Tr2; ciò provocherà il pas¬ 
saggio di una corrente considerevole attraverso il pri¬ 
mario del trasformatore di uscita del transistore TI e 
quindi nell'altoparlante. Ad ogni modo, la presenza 
di CI fa si che questa corrente appaia come una se¬ 
rie di impulsi per cui viene riprodotta dall'altoparlan¬ 
te come un suono. 

Quando il circuito d'allarme è chiuso la sola cor¬ 
rente presente è quella che attraversa RI più le debo¬ 
li correnti di dispersione attraverso i transistori. Que¬ 
sta corrente sarà complessivamente inferiore ai 20 
pA e potrà essere prelevata da una pila durante un 
tempo indefinito; infatti, si verificherà prima il deca- 


ALLARME 

ANTIFURTO 


dimento della pila, per l'età, che non lo scaricarsi della 
stessa. 

Si noti che l'uscita per l'altoparlante, pur essendo 
più che sufficiente per allontanare un eventuale in¬ 
truso, non è molto alta 5 quindi si rende necessario 
l'uso di un altoparlante efficiente. Ciò esclude Tuso dei 
modelli miniaturizzati in quanto, adoperando diame¬ 
tri maggiori si avrà un suono migliore. 

La costruzione di questo circuito potrà presentare 
alcune difficoltà, comunque, in fig. 2 si ha modo di 
osservare una buona disposizione dei componenti so¬ 
pra una piastrina. 

Il circuito d'allarme comprende un singolo filo pas¬ 
sante per tutte le porte e finestre che devono essere 
protette. I contatti possono assumere forme diverse. Si 
possono adoperare microinterruttori, molti dei quali 
sono muniti di contatti di commutazione e quindi si 
possono predisporre per l'interruzione del circuito 
quando si verifica l'apertura di una porta o di una fi¬ 
nestra. I contatti si possono realizzare anche adope¬ 
rando un metallo elastico. Evidentemente, tutti gli in¬ 
terruttori dovranno essere collegati in serie, di modo 
che basterà l'apertura di uno di essi per mettere in 



Fig. 1 - Schema elettrico delFallarme antifurto. 
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-^ Al— della batteria via SWl 

Fig. 2 - Disposizione dei componenti sulla piastrina. 


funzione rallarme. Inoltre, questi collegamenti con¬ 
sentono la verifica immediata della chiusura di tutte le 
porte e finestre. 

Il circuito è anti-guasti; infatti, un qualsiasi guasto 
provocherà Timmediato funzionamento deirallarme. 

Sebbene il funzionamento a pila sia perfettamente 
soddisfacente, sempre che si abbia cura di sostituire re¬ 
golarmente la stessa, è ancora migliore il funziona¬ 
mento a rete. A lungo andare questo diventa più sicu¬ 
ro ed economico. 


ELENCO DEI COMPONENTI 


RI = resistere da 820 kH 1/2 W - 5% 

CI = condensatore in poliestere da 6800 pF 

Tri = transistore 2N3702 

Tr2 = transistore BC169C 

TI = trasformatore d'uscita 

(GBC HT/1990-00 o simili) 

AP = altoparlante da 5 O 

SWl = interruttore on-off 

— = piastrina 


Le Industrie Anglo-Annericane in Italia Vi assicurano un avvenire brillante 
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regolarmente iscritto nell’Ordine di ingegneri Britannici 

Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e conseguire 
tramite esami, i tifbli di studio validi: 

INGEGNERIA Elettronica - Radio TV - Radar - Automazione - Computerà ■ Meccanica - 

Elettrotecnica ecc., ecc. 


LAUREATEVI 

airUNIVERSITA’ DI LONDRA 

seguendo i corsi per gli studenti esterni «University Examination »: Matematica - 
Scienze - Economia - Lingue ecc... 

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA in base alla legge n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20 - 3 -’63 


• una carriera splendida 

• un titolo ambito 
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Italian Division 
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due tecniche tvc a confronto: 



COLLO STANDARD 
E COLLO SOTTILE 

a cura di G. KEITEL 


cinescopi a maschera han¬ 
no contrastanti esigenze 
per ciò che concerne la 
convergenza e Tatterraggio dei fa- 
scetti sullo schermo. Per ottenere 
una buona convergenza dei tre fa- 
scetti occorre che queste esigenze 
vengano rigorosamente soddisfatte. 
A tale scopo occorre che Feccentri- 
cità dei tre cannoni sia la più ri¬ 
dotta possibile. Essa però non può 
essere ridotta eccessivamente, per¬ 
ché in questo caso anche Tangolo di 
selezione dei colori (ossia Tangolo 
che viene a formarsi fra i fascetti 
in corrispondenza del piano della 
maschera) tenderebbe a diminuire. 
La caratteristica di selezionare i co¬ 
lori, propria della maschera, dipen¬ 
de infatti dal valore di questo an¬ 
golo. Quanto quest'ultimo è mag¬ 
giore, tanto migliore sarà la selezio¬ 
ne dei colori, e di conseguenza, la 
loro purezza. L'interdipendenza fra 
convergenza e atterraggio dei fasci 
può essere messa in evidenza in 
questa maniera: supponiamo di 
rendere l'eccentricità dei fasci più 
piccola possibile in modo che i tre 
fasci coincidano sull'asse centrale 
del cinescopio, (come avviene in un 
cinescopio bianco e nero) ; in que¬ 
ste condizioni, evidentemente, non 
esiste alcun problema di conver¬ 
genza ma la maschera forata — se¬ 
lezionatrice dei colori — non serve 
più a nulla. 

La convergenza dei tre fasci vie¬ 
ne influenzata, specialmente nelle 
parti marginali deH'immagine, da¬ 
gli errori di forma del campo di de- 


Iti questo articolo viene pre^^ 
sentata una tecnica TVC 110” 
che fa a meno dei circuiti di 
correzione della convergenza 
dagli angoli. La parte centra¬ 
le dell’arttcolo riguarda il con¬ 
fronto critico fra il cinescopio 
della RCA, a «collo sottile» e 
quello già noto, da 36,5 mm 
dì diametro, recentemente de¬ 
nominato dalla Philips e dalla 
Telefunken cinescopio a «col¬ 
lo normale». Preghiamo i no¬ 
stri lettori di considerare in 
questo caso «Sperimentare» 
solo «il luogo di discussione» 
fra queste due contrastanti 
tendenze. 



Fig. 1 - Errori di convergenza in assenza 
di correzione dinamica nel sistema di de¬ 
flessione a 9(F. L'esatto dimensionamen¬ 
to delFastigmatismo lungo gli assi pro¬ 
duce errori di convergenza agli angoli 
facilmente correggibili e assicura un 
buon atterraggio dei fascetti. 


flessione. Sono soprattutto gli erro¬ 
ri dovuti alla curvatura del campo 
e alFastigmatismo che si fanno par¬ 
ticolarmente sentire. Questi errori 
di convergenza vengono corretti dai 
circuiti della convergenza dinami¬ 
ca. In pratica però la correzione 
degli errori di convergenza astigma¬ 
tici tende a peggiorare l'atterraggio 
dei fasci sullo schermo. Questi erro¬ 
ri aumentano fortemente con l'au¬ 
mentare dell'angolo di deflessione. 

Nel sistema di deflessione a 
90°, le bobine sono realizzate in 
modo da dare, lungo gli assi prin¬ 
cipali, una riproduzione astigma¬ 
tica (fig. 1), per cui, nel caso 
nominale, la correzione di questi 
errori di convergenza lungo gli assi 
del cinescopio produce automatica- 
mente una buona convergenza a- 
gli angoli. Ciò vale anche tenute 
presenti le tolleranze che interven¬ 
gono nella costruzione in serie delle 
bobine di deflessione. 

Questo principio non fu possi¬ 
bile applicarlo al cinescopio con an¬ 
golo di deflessione di 110"" per il 
fatto che, con questo angolo di de¬ 
flessione, le normali tolleranze di 
costruzione in serie delle bobine a- 
vrebbero causato inaccettabili erro¬ 
ri di convergenza agli angoli del 
cinescopio ed errori nell'atterraggio 
dei fasci. 

Per evitare questi inconvenienti 
fu introdotta la cosiddetta corrente- 
differenza immessa nelle bobine di 
deflessione; in questo modo fu pos¬ 
sibile realizzare bobine di deflessio¬ 
ne che consentivano condizioni più 
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Fig. 2 - Errori di convergenza nel siste¬ 
ma di deflessione a 110° impiegante cir¬ 
cuiti particolari per la convergenza agli 
angoli. L'atterraggio dei tre fascetti e- 
lettronici lungo gli assi principali è a- 
nastigmatico ed assicura quindi un'otti¬ 
ma purezza dei colori. Negli angoli dello 
schermo si ottengono invece errori di 
convergenza complessi che però posso¬ 
no essere corretti senza compromettere 
l'atterraggio dei fascetti inviando nelle 
bobine di deflessione la cosiddetta cor¬ 
rente-differenza. 

favorevoli per Tatterraggio dei fasci 
ed una regolazione separata delle 
convergenze ai quattro angoli dello 
schermo (fig. 2). 

Questa correzione aggiuntiva 
della convergenza agli angoli at¬ 
tuata dal generatore della corrente- 


differenza, ha luogo sul piano di de¬ 
flessione e di conseguenza non può 
avere alcuna influenza suiratterrag- 
gio dei fasci. Questo sistema, tecni¬ 
camente ineccepibile, presenta, ri¬ 
spetto al sistema a 90^, lo svantag¬ 
gio di richiedere una maggior com¬ 
plessità circuitale per la presenza 
del generatore della corrente-diffe¬ 
renza. 

Per eliminare questa complessità 
circuitale e poter disporre di bobi¬ 
ne di deflessione per 110“ che per¬ 
mettessero di ottenere un sistema di 
deflessione e di correzioni simile a 
quello della deflessione a 90^ fu 
necessario studiare un sistema di 
costruzione di bobine che permet¬ 
tesse di avere tolleranze costruttive 
inferiori a quelle fino ad allora ot¬ 
tenute. 

BOBINE DI DEFLESSIONE 
A SELLA 

CON AVVOLGIMENTO 
MULTISEZIONE 

A questo scopo fu studiato un si¬ 
stema di costruzione di bobine a 
sella cosiddetto «multisezione». Es¬ 
so consiste in questo: durante rav¬ 
volgimento delle bobine vengono 
fissati nel mandrino, alcuni «pioli» 
il cui scopo è quello di determinare 



Fig. 3 - Vista parziale di una bobina di deflessione orizzontale a sella con avvol¬ 
gimento multisezione AT 1062f01 - Philips - ELCOMA. E' visibile chiaramente il 
frazionamento del pacchetto delVavvolgimento. 


Pinizio di una nuova frazione d’av¬ 
volgimento. Grazie alla suddivisio¬ 
ne di tutto il pacchetto delPavvolgi- 
mento in piccole frazioni con posi¬ 
zioni finali ben definite, le tolleran¬ 
ze di produzione possono essere no¬ 
tevolmente contenute. La nuova u- 
nità Philips AT 1062/01 (fig. 3), 
assieme al cinescopio a collo nor¬ 
male A 66-140 X, costituisce quin¬ 
di un sistema di deflessione a 110“ 
che richiede circuiti di correzione 
della convergenza di poco diversi 
da quelli usati per la deflessione a 
90“. 

La nuova bobina differisce dalla 
precedente AT 1060, 110“ per i se¬ 
guenti punti: 

1) Non richiede la corrente-diffe¬ 
renza. 

2) E’ stata allungata di 3,5 mm e 
di conseguenza, introduce me¬ 
no errori di deflessione, possie¬ 
de una maggiore sensibilità. La 
energia di deflessione in senso 
orizzontale risulta perciò ridot¬ 
ta di circa il 10%; Limpedenza 
delle bobine verticali rimane in¬ 
variata. Non sono necessari 
grandi varianti nei circuiti di 
deflessione. 

3) Gli errori di convergenza verti¬ 
cale per il blu sono alPincirca 
zero nella parte centrale del 
quadro. Per il rosso e il verde 
sono necessarie correnti di con¬ 
vergenza maggiori di circa il 
30%; e ciò richiede solo qual¬ 
che circuito aggiuntivo. 

4) Sul bordo superiore e inferiore 
delPimmagine si ha per i tre 
fasci una leggera sovraconver- 
genza compensabile facilmente 
mediante una modulazione pa¬ 
rabolica a frequenza di quadro 
delle correnti di convergenza o- 
rizzontali, realizzabile con cir¬ 
cuiti a semiconduttori senza in¬ 
troduzione di maggiore spesa. 


CINESCOPIO 
A COLLO NORMALE 
E RELATIVO CIRCUITO 
DI DEFLESSIONE 

Nel sistema precedentemente de¬ 
scritto viene impiegato il cinescopio 
europeo a collo normale A 66-140X 
già da molto tempo prodotto in 
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grandi serie. Per ciò che riguarda 
la luminosità e la purezza, questo 
cinescopio mantiene, con le nuove 
bobine di deflessione, le caratteri- 
ristiche di prima. E’ stata modifi¬ 
cata leggermente solo la posizione 
dei puntini luminosi sullo schermo 
allo scopo di meglio adattarlo alla 
nuova unità di deflessione AT 
1062/01. Il cinescopio è impiega¬ 
bile senza limitazione, con Tunità 
di deflessione normale AT 1060. 

Per il funzionamento della nuo¬ 
va unità di deflessione AT 1062/01 
con il cinescopio a collo normale 
fu studiato un circuito di deflessio¬ 
ne ad alto rendimento impiegante 
nello stadio finale un solo transisto¬ 
re BU 208 e fu trovata nello stesso 
tempo un’elegante soluzione per la 
correzione del cuscino e per Tali- 
mentazione a bassa tensione. La ri¬ 
serva di potenza di questo circuito 
rende possibile Timpiego di circuiti 
di correzione passivi a basso costo. 
Nella fig. 4 riportiamo lo stadio fi¬ 
nale del nuovo circuito di deflessio¬ 
ne che comprende anche il «modu¬ 
latore a diodo» per la correzione 
est-ovest del raster. 

In fig. 5 è riportato il circuito 
completo per la deflessione vertica¬ 
le. In fig. 6 il circuito di correzio¬ 
ne nord-sud del raster. 


CONFRONTO FRA I SISTEMI 
DI DEFLESSIONE 
E DI CORREZIONE 
DEI CINESCOPI 
A COLLO SOTTILE 
E A COLLO «NORMALE» 

Accanto al sistema di deflessione 
110^ sopra descritto, impiegante bo¬ 
bine a sella multisezione, è stato 
presentato negli Stati Uniti (RCA) 
un sistema 110° basato su bobine di 
deflessione avvolte a toroide. 

Si deve tener presente che la 
grandezza che influisce decisamen¬ 
te sulla qualità della convergenza è 
la lunghezza effettiva del campo di 
deflessione. Le caratteristiche mec¬ 
caniche ed elettriche delle bobine 
toroidali e delle bobine a sella sono 
completamente diverse. Ciò nono¬ 
stante, in pratica, la lunghezza effet¬ 
tiva del campo di deflessione è u- 
guale in entrambi i tipi di bo¬ 
bine. La lunghezza del campo non 


può essere aumentata a piacimento 
aumentando, per esempio, la lun¬ 
ghezza delle bobine. Infatti, la mas¬ 
sima estensione della parte del collo 
— indipendentemente dal tipo di 
bobina usato — è limitata dal fatto 
che non debbono prodursi «ombre» 
in corrispondenza delTangolo inter¬ 
no del collo del tubo. D’altra parte, 
un eventuale prolungamento del 
campo in direzione dello schermo 
del cinescopio non avrebbe senso 
dato il notevole «volume» da riem¬ 
pire, che richiederebbe ovviamente 


una maggiore energia di deflessione. 

Agli effetti del funzionamento, le 
bobine toroidali e quelle a sella dif¬ 
feriscono per il fatto che quelle to¬ 
roidali sono meno sensibili perché 
per la deflessione viene utilizzato 
solo il campo disperso esterno. Per¬ 
tanto, per non rendere sfavorevole il 
«bilancio di energia» del sistema di 
deflessione nel caso di impiego di 
bobine toroidali viene introdotto 
un cinescopio che rispetto ai tipi 
europei possiede un diametro del 
collo inferiore di circa il 20% ri- 




Fig. 4 - a) Stadio finale di riga per il pilotaggio della nuova bobina AT 1062/01 
per la deflessione 110° nel cinescopio A66-140X. b) Circuito per la correzione est- 
ovest del raster. 
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spetto al diametro del collo di que- 
st'ultimi. 

Se però si tiene presente il fatto 
che la lunghezza del campo di de¬ 
flessione è condizionata dalle even¬ 
tuali deformazioni delhimmagine, e 
che è necessario disporre di una 
certa riserva nei confronti delhef- 
fetto «ombra» dovuto ai fasci che 
«battono» sulle pareti del collo, è 
evidente che, con la sola riduzione 
del collo del cinescopio, non si rie¬ 
sce a compensare la minore sensibi¬ 
lità delle bobine toroidali. E’ per 
questo motivo che la combinazione 
collo sottile/bobina toroidale ri¬ 
chiede per la deflessione orizzon¬ 
tale un’energia superiore di circa 
il 20% e per la deflessione verti¬ 
cale più di 2,2 volte. 

Le caratteristiche elettromeccani¬ 
che del tubo a collo sottile differi¬ 
scono da quelle a collo normale (a 
parte il diametro del collo) solo di 
poco (vedi tabella). Il minore dia¬ 
metro implica una più ridotta ec¬ 
centricità dei fascetti elettronici ed 
un diametro più piccolo dei singoli 
cannoni. 

Ci si dovrebbe aspettare, per 
quanto sopra detto, che ad una mi¬ 
nore eccentricità dei fascetti elet¬ 
tronici corrispondano errori di 
convergenza di minore entità; in¬ 
tendiamo per errori di convergenza 


quelli da correggere dinamicamen¬ 
te e che si trovano fuori della zo¬ 
na centrale del cinescopio. Questi 
errori com’è noto sono prodotti dal¬ 
l’unità di deflessione. In realtà en¬ 
trano in gioco astigmatismo e incur¬ 
vamento del campo dipendenti a 
loro volta linearmente dal rapporto 
tra eccentricità dei fascetti e lun¬ 
ghezza effettiva del campo Con il 
cinescopio a collo sottile ci sarebbe 
dunque da aspettarsi una diminu¬ 
zione degli errori di convergenza da 
correggere, diminuzione direttamen¬ 
te proporzionale alla più ridotta ec¬ 
centricità dei fascetti. Nonostante 
ciò, questo guadagno non appare 
evidente nei circuiti di convergen¬ 
za, per il fatto che la minor distan¬ 
za dei cannoni tra di loro ha come 
conseguenza un aumento della reci¬ 
proca influenza magnetica, per cui 
in definitiva il fabbisogno di ener¬ 
gia per la correzione radiale degli 
errori di convergenza è, nei cine¬ 
scopi a collo sottile, all’incirca u- 
guale a quello richiesto per i cine¬ 
scopi a collo normale. Inoltre, que¬ 
sto pressoché uguale fabbisogno di 
energia per la correzione dinamica 
degli errori di convergenza vale 
per circuiti di correzione sia attivi 
che passivi. 

Verrebbe inoltre da supporre che 
a causa della più ridotta correzio¬ 


ne di convergenza necessaria in un 
cinescopio a collo sottile, anche gli 
errori di atterraggio dei fascetti fos¬ 
sero minori. In pratica non è così 
per il fatto che la predeflessione dei 
fascetti prodotta dai campi magne¬ 
tici di convergenza produce errori 
di atterraggio dei fascetti tanto più 
grandi quanto più piccoli sono gli 
angoli di selezione dei colori. 

Quale unico vantaggio del cine¬ 
scopio a collo sottile ci sarebbe da 
attendersi una diminuzione delLer- 
rore residuo che si registra dopo la 
messa a punto della convergenza 
dinamica. Si deve però tener pre¬ 
sente che gli errori di convergenza 
da correggere staticamente, in li¬ 
nea di massima non dipendono dal¬ 
la eccentricità dei fascetti elettro¬ 
nici ma dalla precisione con cui so¬ 
no stati montati i cannoni elettro¬ 
nici del cinescopio. La correzione 
di questi errori potrebbe però ave¬ 
re come conseguenza un aumento 
degli errori residui ai bordi del ci¬ 
nescopio, errori non correggibili di¬ 
namicamente. A ciò si aggiunge il 
fatto che le cariche elettrostatiche 
presenti nel collo del cinescopio so¬ 
no difficili da eliminare e, nei ci¬ 
nescopi a collo sottile essendo di 
maggior entità, tendono a produrre 
una deriva di convergenza nel tem¬ 
po. 


corr Circuit 



from line 
output stage 
è +25V 


k,7ica 


1^F| 


ATIQit/DI 


Fig. 5 - Circuito per la deflessione verticale nel cinescopio A66 - 140 X. 
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In base a considerazioni geome¬ 
triche si può dimostrare che in un 
cinescopio a maschera, la riserva 
di atterraggio dei fascetti espressa 
in spostamento assiale ammissibile 
Ap delhunità di deflessione, dipen¬ 
de daireccentricità dei fascetti S 
secondo la seguente relazione; 

Ap = Cd • S — Amf 
dove Cd è una costante di progetto 
dipendente dalla costruzione del ci¬ 
nescopio, Amp è una riserva di at¬ 
terraggio non dipendente da S, im¬ 
piegata per assorbire le variazioni 
di atterraggio causate da un campo 
magnetico esterno, (per esempio, il 
campo magnetico terrestre). Sicco¬ 
me Amf ha, rispetto a Cd • S un 
valore non trascurabile, dalFequa- 
zione deriva che la riserva di atter¬ 
raggio diminuisce percentualmente 
in modo più notevole dell’eccentri¬ 
cità S. In linea di massima quindi è 
molto difficile costruire un cinesco¬ 
pio a collo sottile avente una ri¬ 
serva di atterraggio sufficientemente 
grande, e cioè una buona purezza di 
colori; a meno che la riserva di at¬ 
terraggio non venga aumentata a 
scapito della trasparenza della ma¬ 
schera. Una minor trasparenza del¬ 
la maschera determina però una più 
bassa luminosità di tutta Timmagi- 
ne o per lo meno delle sue porzioni 
esterne. 

Nel cinescopio a collo sottile an¬ 
che i singoli cannoni hanno un dia¬ 
metro più piccolo. Ciò significa che 
anche il diametro della lente di lo¬ 
calizzazione elettrostatica dei singo¬ 
li cannoni sarà più piccola, e di 
conseguenza avremo un aumento 
della aberrazione sferica di questa 
lente come pure un aumento del 
diametro del puntino luminoso sul¬ 
lo schermo. 

La perdita di incisione che ne de¬ 
riva è stata eliminata nel cinescopio 
a collo sottile diminuendo il diame¬ 
tro del foro nel cilindro di Wehnelt 
(griglia schermo). 

Misure comparative sul cinesco¬ 
pio a collo sottile e a collo normale 
dimostrarono inoltre che per quan¬ 
to riguarda la defocalizzazione dina¬ 
mica nelle zone esterne dello scher¬ 
mo, i due cinescopi si equivalgono. 
Pertanto, il problema di impiegare 
o no una localizzazione dinamica è 
posto nella stessa maniera per i due 
tipi di cinescopi. 


CONCLUSIONE 

Abbiamo voluto mettere a con¬ 
fronto due tendenze di costruzione 
di cinescopi a colori attualmente 
molto dibattute in Europa: cine¬ 
scopio a collo sottile e cinescopio a 
collo standard. 

L’impiego dell’uno o dell’altro di 
questi cinescopi nel televisore a co¬ 
lori implica l’adozione di due tecni¬ 
che di deflessione e di convergen¬ 
za leggermente diverse tra loro. Per 
ottenere con il cinescopio a collo 
normale, 110^ A66-140X caratteri¬ 
stiche di geometria e di convergen¬ 
za pari a quelle già ottenute con il 
cinescopio 90“ si è dovuto studiare 
una nuova unità di deflessione con 
bobine orizzontali a sella «multi- 


sezione» (AT 1062/01), pilotabili 
da uno stadio finale di riga transi¬ 
storizzato (BU208). La convergen¬ 
za dinamica orizzontale è passiva. 

Teoricamente, il cinescopio a col¬ 
lo sottile dovrebbe dare migliori ca¬ 
ratteristiche di convergenza dina¬ 
mica e dovrebbe richiedere minore 
energia per la deflessione. In pra¬ 
tica, per quanto sopra detto, que¬ 
ste migliorie teoriche vengono an¬ 
nullate e, forse l’unico vantaggio è 
quello dell’impiego di bobine oriz¬ 
zontali toroidali, più economiche di 
quelle a sella multisezione. Inoltre, 
la più ridotta eccentricità dei fascet¬ 
ti elettronici ha come conseguenza 
un più ridotto potere selezionatore 
del colore da parte della maschera 
forata. 


TABELLA I - CONFRONTO DI ALCUNI DATI CARATTERISTICI 
DEI DUE CINESCOPI, 110“ 


Cinescopio a 

Cinescopio a 



«collo normale» 

«collo sottile» 

Variazioni 


A 66 - 140 X 
(Philips) 

A 67 ■ 150 X 
(RCA) 

in % 

Diagonale esterna 

Diagonale dello schermo 

655,6 mm 

666,7 mm 


utile 

617,8 mm 

626,3 mm 


Diametro del collo 
Lunghezza complessiva 
del tubo 

36,5 mm 

29,1 mm 


nominale 

431,6 mm 

431,3 mm 


max 

Distanza centro schermo- 

438,1 mm 

440,8 mm 


linea di riferimento 

277,4 mm 

280,4 mm 


Lunghezza del collo 

Energia nelle rispettive 
bobine di deflessione 

154,1 mm 

150,8 mm 


orizzontale 

Bobine di deflessione 

5,3 mWs 

6,3 mWs 

4- 19% 

verticale 

Bobine di deflessione 
verticale termicamente 

27,0 mWs 

55,3 mWs 

+ 105% 

compensate 

34,8 mWs 

101 mWs 

+ 190% 
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Fig, 1 - Prototipo del telaietto convertitore 
del ricevitore TENKO per i 144 MHz. La 
serie definitiva avrà serigrafati i valori sulla 
piastra. 


3° telaietto 
TENKO 


LO STADIO 
CONVERTITORE 
DEL RICEVITORE 
PER I 144 

LI dì I2IJK Franco SIMONINI 



ei numeri scorsi della Ri¬ 
vista abbiamo descritto il 
telaietto premontato e pre¬ 
tarato del trasmettitore da ^,5 W di 
uscita, della TENKO ed il relativo 
amplificatore di potenza da 15 W 
che può venire impiegato per scopi 
speciali (vedi impiego in mobile o 
per Tagganciamento di ripetitori). 


Si tratta di due unità a sé stanti 
che potranno venire completate da 
una quarziera per la commutazione 
dei canali, o da un VFO apposita¬ 
mente progettato per 12 MHz di 
ingresso al primo telaietto base, 
completo di modulatore di fre¬ 
quenza. 


Iniziamo ora la descrizione com¬ 
pleta del ricevitore TENKO che si 
articola in tre telaietti premontati 
e pretarati con la massima cura: 


— Lo stadio convertitore dai 144 
ai 10,7 MHz. 


— Lo stadio di media frequenza 
con filtro a 8 cristalli di alta 
selettività per i 10,7 MHz e la 
seconda conversione a 455 kHz. 

— Lo stadio limitatore, discrimina¬ 
tore, squelch ed amplificatore 
di bassa frequenza (4 W di 
uscita) che impiega uno spe¬ 
ciale circuito integrato. 

Questi stadi corrispondono ad 
altrettanti telaietti e, cosa molto 
importante, sono realizzati con di¬ 
mensioni modulari che ne facilita¬ 
no sensibilmente Timpiego. 

Forniamo ora i dati relativi allo 
stadio di prima conversione del ri¬ 
cevitore. Si tratta di una parte mol¬ 
to delicata cui spettano compiti ben 
definiti e di difficile soluzione; è 
infatti necessario: 

— Preamplificare convenientemen¬ 
te il segnale di ingresso prove¬ 
niente dalla discesa coassiale di 
antenna che va chiusa corretta¬ 


mente, con Pingresso del ricevi¬ 
tore, con un’impedenza di 50 O. 

— Introdurre una selettività tale 
da comportare una drastica at¬ 
tenuazione per i segnali presen¬ 
ti sulla frequenza immagine di 
conversione; a 21,4 MHz cioè 
di distanza in frequenza (il dop¬ 
pio del valore della media fre¬ 
quenza da 10,7 MHz) dal 
segnale utile che si desidera ri¬ 
cevere nella banda prescritta 
(da 144 a 146 MHz) per la 
quale la curva di risposta deve 
risultare la più lineare possibile. 

— Generare il segnale di battimen¬ 
to per la conversione (ma sen¬ 
za frequenze spurie) di adatto 
livello per ottenere il massimo 
di rendimento alla conversione 
che va realizzata con il minimo 
rumore possibile nel punto di 
lavoro più conveniente del 
Mosfet convertitore (Tr 2). 
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Come si vede non sono problemi 
da poco che spesso vengono tra¬ 
scurati e ad essi non si può 
dare una risposta di comodo. Vanno 
invece affrontati e risolti alla radi¬ 
ce curando molto bene il circuito 
ed i mezzi tecnici da adottare. Ve¬ 
diamo ora le caratteristiche di la¬ 
voro che la TENKO dichiara per 
questo stadio convertitore. 

LO SCHEMA ELETTRICO 

Esaminiamo nei dettagli il cir¬ 
cuito iniziando dalEingresso del 
convertitore. 

I due circuiti risonanti Cl-Ll- 
C3 ed L2-C4 accoppiati fra loro 
con C2, costituiscono un filtro pas- 
sa-banda accuratamente calcolato 
con impedenza di ingresso di 50 fi, 
esso è previsto per la banda da 144 
a 146 MHz con taglio molto ripido 
sui fianchi. 

Una connessione in presa per¬ 
mette di alimentare uno dei «gate» 
del Mosfet Tr 1 con un corretto 
adattamento di impedenza. 

Potrà colpire il fatto che non è 
stato previsto un circuito in ingres¬ 
so con due diodi invertiti fra loro 
in parallelo per la protezione delP 
ingresso dai transistori di un cer¬ 
to livello (scariche statiche ecc.). 

Rispondiamo anzitutto che i 
«Mosfet» Tri e Tr2 sono del tipo 
autoprotetto. 

Hanno cioè i «gate» difesi da 
due minuscoli diodi Zener incor¬ 
porati nel contenitore stesso. 

Va inoltre osservato che dei dio¬ 
di disposti in parallelo alPingresso, 
con il loro andamento di lavoro ti¬ 
picamente poco lineare, alterereb¬ 
bero le caratteristiche del primo 
filtro che, ben dimensionato come 
componenti, costituisce già di per 
sé un’efficace protezione. 

II partitore, costituito dalle resi¬ 
stenze RI - R2 e disaccoppiato dal 
condensatore C5, permette di pola¬ 
rizzare in modo opportuno il secon¬ 
do «gate» di Tri in modo da rego¬ 
larne il guadagno. 

Questa seconda porta costituisce, 
in pratica, un mezzo efficace per 
applicare, se il caso, un GAG (Con¬ 
trollo Automatico di Guadagno) 
con una dinamica che può arrivare 
ai 40 dB. 


Il «Bouree» di Tri è autopola¬ 
rizzato con il gruppo RC R1-C5. 
Il «Drain» è invece collegato da un 
secondo circuito di filtro passa ban¬ 
da, (esso pure accuratamente calco¬ 
lato e messo a punto), che è costi¬ 
tuito dai circuiti accordati L3 - C7 
e L4 - C8 fra loro accoppiati da 
Gli. 

Il circuito di ritorno del «Drain» 
è accuratamente disaccoppiato 
da un circuito di filtro costituito 
dal gruppo RG formato da R4-G9 
e GIO. 

Il circuito, data la debolissima 
capacità esistente tra il «Drain» 
ed i due «gate» di ingresso (0,02 
pF), non è neutralizzato. 

Questi «Mosfet», per amplifica¬ 
zione o conversione a radiofrequen¬ 
za, permettono una «cifra di rumo¬ 
re» molto ridotta ed una grande li¬ 
nearità di funzionamento anche per 
una notevole dinamica di segnali 
d’ingresso (da frazione di pV a de¬ 
cine di mV). Questa linearità di¬ 
fende dal pericolo delFintermodula- 
zione! E’ infatti sempre possibile 
che, a poche decine di kilohertz 
dal «segnalino» (magari di inten¬ 
sità SI o 2) che stiamo ricevendo, 
si trovi un robusto segnale di no¬ 
tevole intensità che può provenire 
dal trasmettitore di altro radioama¬ 
tore situato a poche centinaia di me¬ 
tri di distanza. 


In queste condizioni, se il pri¬ 
mo stadio amplificatore non è di 
funzionamento più che lineare, è 
inevitabile che il segnale di livello 
inferiore rechi con sé una traccia 
deH’altro segnale ben più intenso 
che farà lavorare il transistore di 
ingresso per una vasta porzione 
della sua caratteristica («crossmo- 
dulation» o modulazione incrocia¬ 
ta). 

Proseguiamo nelPesame del cir¬ 
cuito. 

Gon un collegamento in presa su 
L4 in modo da realizzare un adat¬ 
tamento di impedenza la radiofre¬ 
quenza amplificata da Tri viene 
immessa in uno dei «gate» di Tr2. 

L’altro «gate», polarizzato dal 
partitore resistivo costituito da R7 
ed R8, riceve invece il segnale di 
conversione. 

Il «Source» di Tr2 è polarizzato 
con il gruppo RG costituito da R5 
e G12. Il «Drain» è invece con¬ 
nesso ad un circuito di filtro passa¬ 
banda costituito dal circuito riso¬ 
nante L5-G13. L’avvolgimento L6 
realizza il necessario adattamento 
di impedenza in uscita. 

L’alimentazione di Tr2 viene con¬ 
venientemente disaccoppiata, sem¬ 
pre per evitare il pericolo di inne¬ 
schi, con il gruppo RG costituito da 
R6 - G14 e G15. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Impedenza di ingresso: 50 12 

Guadagno complessivo: 28 ± 2 dB 

Intermodulazione: riduzione da 20 a 14 dB di rapporto segnale 
disturbo per 60 dB di scarto di livello tra il segnale utile ed 
un altro segnale ad alto livello in banda. 

Reiezione di immagine: superióre ai 60 dB 

Andamento della curva di selettività per i 2 MHz 
di banda passante: lineare entro ± 0,2 dB 

(misurati con «Poliscope» Rohde e Schwarz) 

Frequenza base dei cristalli a VFO di conversione nella banda: 

dai 14,812 ai 15,034 MHz 

Moltiplicazione della frequenza base per ottenere quella 
di conversione: X 9 

Transistori impiegati: due Mosfet Dual-gate autoprotetti di pream¬ 
plificazione e conversione e tre transistori per le moltiplicazioni 
di frequenza. 

Alimentazione: 12 15 V con circa 15 mA di assorbimento 

Dimensioni del telaietto: 6 x 9 cm 
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Resta da esaminare il generatore 
del segnale di battimento. 

Questo deve venire immesso nel¬ 
lo stadio di conversione con una 
frequenza tale da «battere» con 
quella del segnale utile in arrivo, 
in modo da dare luogo ad una dif¬ 
ferenza tra le due frequenze di esat¬ 
tamente 10,7 MHz. 

Il termine «esattamente» va in¬ 
teso con il significato più rea¬ 
listico di «con notevole approssi¬ 
mazione». Le due frequenze, cioè 
quella in arrivo e quella di batti¬ 
mento potranno discostarsi dal va¬ 
lore nominale (ogni compromesso 
di costo richiede sempre una ap¬ 
prossimazione, una cosiddetta tol¬ 
leranza) in modo che la frequenza 
di battimento risultante si allontani 
al massimo di ± 200 Hz dal va¬ 
lore di 10,7 MHz. 

Come si vede le tolleranze sono 
«stringate» e ciò è legato al fatto 
che si opera con una banda di la¬ 
voro utile di media frequenza di 
± 6-7 kHz al centro di un canale 
di lavoro di 25 kHz. 

Della incredibile selettività che 
permette queste condizioni di lavo¬ 
ro parleremo nel prossimo nume¬ 
ro della Rivista, descrivendo lo 
stadio di media frequenza. 

Ci preme sottolineare che per sta¬ 
re nei limiti di ± 200 Hz la fre¬ 
quenza in arrivo, generata dal tra¬ 
smettitore del corrispondente, e 
quella di battimento debbono ve¬ 
nire generate da quarzi di buona 
qualità (cioè con basso coefficiente 
di temperatura) che vengono porta¬ 
ti, con Taiuto di un contacicli digi¬ 
tale, il più vicino possibile alla fre¬ 
quenza di lavoro con un compen¬ 
satore di ottima qualità e stabilità, 
disposto in parallelo o in serie al 
quarzo stesso. 

Per ovvi motivi di praticità si ge¬ 
nererà un segnale di battimento di 
frequenza inferiore a quello di an¬ 
tenna. Basteranno così due soli sta¬ 
di di triplicazione dopo Poscillatore 
per ottenere una frequenza di bat¬ 
timento (134,3 MHz per il centro 
banda di 145 MHz) tale da permet¬ 
tere la desiderata differenza di 
10,7 MHz. 

Il cristallo potrà così lavorare per 
i 2 MHz di banda 144 a 146 MHz su 
frequenze «ragionevoli» cioè non 
troppo alte (in pratica dai 14,812 


ai 15,033 MHz) e con un circuito 
oscillatore, quindi per nulla critico 
e poco sensibile alle variazioni di 
«attività» (cioè di attitudine a ge¬ 
nerare oscillazioni a radiofrequen¬ 
za) che inevitabilmente si verifica¬ 
no nella produzione dei quarzi. 

Considerando per esempio di o- 
perare in centro banda sui 145,0 
MHz con una frequenza di batti¬ 
mento di 134,3 MHz, esisterà anche 
un’altra frequenza, (quella appun¬ 
to detta «immagine»), di 123,6 
MHz appunto, capace di «battere» 
con quella di battimento generan¬ 
do anch’essa una differenza di 10,7 
MHz. 

I segnali in arrivo con frequenza 
«immagine» sono quindi pericolo¬ 
si perché possono entrare anch’es- 
si nel canale, sia pur di alta seletti¬ 
vità di media frequenza, e dar luo¬ 
go a interferenze fra due segnali 
e per di più fra due diversi «ser¬ 
vizi», ciascuno relativo ad una di¬ 
stinta banda di lavoro. 

Nel nostro caso però non abbia¬ 
mo preoccupazioni. Abbiamo visto 
che il circuito di filtro passa-banda 
di alta frequenza in ingresso prov¬ 
vede ad attenuare drasticamente le 
frequenze immagine. 

Ci sono quindi tre distinte dife¬ 
se nel nostro ricevitore TENKO 
contro i segnali che possono dare 
interferenze e precisamente: 

— Il filtro passa-banda che per¬ 
mette un’ottima reiezione di im¬ 
magine. 

— La linearità dello stadio di alta 
frequenza a Mosfet che impedi¬ 
sce l’intermodulazione tra i va¬ 
ri segnali anche di forte inten¬ 
sità, presenti nella banda da 144 
a 146 MHz e le frequenze da ri¬ 
cevere magari di frazioni di mi- 
crovolt di livello. 

— La selettività dello stadio di me¬ 
dia frequenza (che vedremo al 
prossimo numero) che impedi¬ 
sce ogni interferenza da parte 
di emissioni anche solo distanti 
25 kHz. 

Ci premeva chiarire questi con¬ 
cetti che sono particolarmente im¬ 
portanti dato che la canalizzazione 
a 25 kHz consigliata dalla lARU 
(International Radio Amateur U- 


nion) per i 144 MHz, permette fi¬ 
no a 80 canali ma comporta delle 
condizioni di lavoro per i radiori¬ 
cevitori che divengono di tipo deci¬ 
samente «professionale». 

A qualche lettore i concetti qui 
esposti saranno ovvi e ci scusiamo 
con lui se ci dilunghiamo in chia¬ 
rimenti che riterrà superflui. In 
realtà essi non lo sono per tutti co¬ 
loro che cominciano a lavorare in 
banda come IW con la «Licenza 
speciale» e debbono completare per 
necessità il loro bagaglio di cogni¬ 
zioni tecniche il più presto possi¬ 
bile. 

Vediamo ora il circuito dell’o¬ 
scillatore e dei due triplicatori in 
cascata operanti rispettivamente ad 
esempio su 14,923, 44,767 e 134,3 
MHz per la frequenza di lavoro di 
centro banda in ingresso di 145,0 
MHz, circa. 

L’oscillatore è dotato in ingresso 
di uno zoccolo per cristallo che si 
chiude verso massa con due con¬ 
densatori per il ritocco di frequen¬ 
za, uno fisso C19 ed uno semifisso 
CV di basso valore. 

Se non si utilizza lo zoccolo que¬ 
sto, restando vuoto, sottrarrà auto¬ 
maticamente, eliminandoli dal cir¬ 
cuito, i due condensatori e permet¬ 
terà così il collegamento ad una 
quarziera di commutazione, per la 
sintonia canalizzata, o ad un VFO, 
per la sintonia continua. 

11 circuito deU’oscillatore è sem¬ 
plicissimo e, dato che non utilizza 
circuiti di sintonia, si comporta e- 
gualmente bene per un vasto cam¬ 
po di frequenze, largamente supe¬ 
riore all’intervallo dai 14,811 ai 
15,034 MHz, richiesto per i 2 MHz 
della banda utile di ricezione. 

La reazione è data dalla scelta 
del rapporto di capacità tra i con¬ 
densatori C20 e C21 che è stata 
fatta dal progettista in base al gua¬ 
dagno medio che può permettere 
TR3, determinato anche dal punto 
di lavoro scelto con la polarizzazio¬ 
ne di base tramite R9 e RIO. 

Il circuito prevede un collettore 
«freddo» disaccoppiato verso mas¬ 
sa da un circuito RC costituito da 
RII e C16 e C17 che filtra ogni 
traccia di radiofrequenza. 

L’uscita dallo stadio avviene 
quindi su bassa impedenza con pre¬ 


sto 
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lieve di un segnale dairemitter, po¬ 
larizzato da RI2 tramite un con¬ 
densatore, C22, che alimenta la ba¬ 
se di Tr4. 

Questo transistore triplica la fre¬ 
quenza in base e viene portato al 
suo giusto punto di lavoro in clas¬ 
se C, Tottimo per la triplicazione, 
dalle due polarizzazioni combinate 
di emitter, con R14 e C23, e di ba¬ 
se tramite il partitore realizzato con 
R13 e R14. 

L’uscita in collettore alimenta un 
circuito passa-banda realizzato con 
due distinti circuiti di sintonia (L7 
con C24 e L8 con C27 e C28) de¬ 
bolmente accoppiati fra loro con un 
condensatore di bassa capacità 
(C26). 

Il partitore capacitivo realizzato 
con C27 e C28 permette di adattare 
Tuscita airimpedenza della base di 
Tr5. 

Il circuito del secondo triplicato- 
re è identico a quello di Tr4. Stes¬ 
so tipo di polarizzazione e di cir¬ 
cuito di banda in uscita con l’unica 
differenza che questa volta Tultimo 


circuito di sintonia non utilizza un 
partitore capacitivo ma solo un con¬ 
densatore di accoppiamento (C33) 
per trasferire il segnale di conver¬ 
sione al «gate» relativo di Tr2. 

Entrambi gli stadi sono pure di¬ 
saccoppiati, come alimentazione, 
con la stessa disposizione RC (RI6 
C25 e C36 per Tr4 e R20 e C31 e 
C37 per Tr5). 

Il doppio circuito di sintonia im¬ 
piegato per l’uscita di collettore de¬ 
gli stadi triplicatori ha un notevole 
effetto pratico in quanto: 

— Elimina, con buona attenuazio¬ 
ne, le frequenze spurie prodot¬ 
te dal tipico funzionamento in 
moltiplicazione di frequenza in 
classe C. 

— Disaccoppia fra loro le varie sin¬ 
tonie, facilitando sensibilmente 
la messa a punto. 

Certo, con ciò, il circuito resta 
più complesso, ma ne vale la pe¬ 
na. E’ questa una caratteristica dei 
prodotti TENKO: non si lesina mai 


su quello che è veramente neces¬ 
sario. 

LA REALIZZAZIONE 

Come per gli altri telaietti della 
TENKO fin qui esaminati, il cir¬ 
cuito stampato è del tipo a doppia 
metallizzazione con forature metal¬ 
lizzate e doratura di superficie. 

C’è un dato nelle caratteristiche 
tecniche di questo convertitore che 
può stupire. Ci riferiamo a quel 
± 0,2 dB di fedeltà che viene an¬ 
nunciato nell’andamento della cur¬ 
va del filtro di alta frequenza per il 
tratto relativo alla banda passante. 

Bene! Si tratta di risultati da ac¬ 
cettare con tutta tranquillità per¬ 
ché verificati sul tubo RC pano¬ 
ramico del ben noto «Poliscope» 
della «Rohde e Schwarz». 

Un altro dettaglio importante che 
emerge dalla foto di presentazione 
sta nel fatto che tutti i circuiti di 
sintonia sono stati debitamente 
schermati. Le sintonie vengono così 
ottenute sistematicamente per rego¬ 
lazione di ferrite. 


GIUGNO — 1973 


811 



















































PANORAMICA 
DEI MEZZI RADIO 
A DISPOSIZIONE 
DEI NAVIGANTI 

a cura di Mike JEY 


Forniamo in dettaglio tutta una serie di informazioni tecnico-pratiche che 
permetteranno, a chi va per mare, di scegliere, a seconda delle singole 
esigenze, Tapparato radio di bordo più adatto. 


□ argomento di questo arti¬ 
colo è utile, il titolo inte¬ 
ressante e il sottotitolo de¬ 
cisamente ambizioso. Spiegare la 
radio a tutti è infatti difficile, spe¬ 
cialmente per quanto riguarda la 
radiocomunicazione in mare. 

Il lettore vuole sapere con chia¬ 
rezza come stanno le cose e con 
esso pure chi costruisce o vende al 
pubblico. Cercheremo di fare del 
nostro meglio. ^ 

Occorre d’altra parte formare u- 
na opinione pubblica sul proble¬ 
ma delle comunicazioni sul mare 
in modo da spingere sia il Ministero 
delle Poste e Telecomunicazioni che 
il Governo a sviluppare, organizza¬ 
re e gestire sempre meglio i servizi 
radiomarittimi. 

Purtroppo, malgrado i 10 mila 
chilometri circa delle nostre coste, 
da Ventimiglia a Trieste, la situa¬ 
zione generale non è soddisfacen¬ 
te. Mentre il turismo nautico si svi¬ 
luppa sempre più, estate dopo esta¬ 
te, nel nostro Paese, burocratico e 
conservatore, le contraddizioni sono 
infinite e la nautica, le marine, con 
i loro servizi non sfuggono alla re¬ 
gola. 


CHIARIRE, 

SCEGLIERE, CAPIRE 

Le radiocomunicazioni interessa¬ 
no, giustamente, chi va per mare e 
fra costoro consideriamo sia la Ma¬ 
rina mercantile, quella minore ge¬ 
stita dalla gente di mare e, infine, 
i diportisti. 

La sicurezza di chi esce in mare 
con la barca, sia che si impegni in 
una crociera come pure per le ma¬ 
novre di attracco in porto, dipende, 
in buona parte, dagli umori del 
tempo, dalle sue evoluzioni magari 
mutevoli e, di conseguenza, dalle 
notizie radio che si possono captare. 

Il restare in contatto con la terra 
ferma, oppure con altre imbarca¬ 
zioni ed essere inoltre sicuri della 
possibilità di un intervento, al li¬ 
mite di emergenza, sono motivi di 
conforto, di fiducia e tranquillità, 
per chi si trova in mare. 

Tra Taltro, in caso di bisogno, la 
radio permetterà di fare interveni¬ 
re appena possibile Timbarcazione 
di un amico invece del solito salva¬ 
tore privato che, secondo le tariffe, 
potrebbe pretendere un alto premio 
da speculazione. 


Se, chiarire comunque i servizi 
radio, è dovere di chi scrive, im¬ 
pegnarsi a capire e gestire il mez¬ 
zo radio tocca a chi intende navi¬ 
gare. Precisiamo che l’argomento 
non è facile per l’uno e per gli altri. 


GLI IMPIANTI RADIO 
DI BORDO 

I vari impianti radio che si pos¬ 
sono, attualmente, installare a bor¬ 
do come la natura e la propagazio¬ 
ne delle onde radio che portano i 
nostri messaggi sono cose utili da 
conoscere in particolare per coloro, 
e sono tanti, che risultano del tut¬ 
to digiuni di queste cognizioni tec¬ 
niche pur ritenendosi ottimi mari¬ 
nai, eccellenti «secondi» e «coman¬ 
danti» di prim’ordine. 

In realtà anche se si è all’altez¬ 
za del governo dei mezzi nautici 
ci si può ritenere «comandanti» so¬ 
lo a patto di essere capaci di ela¬ 
borare una strategia di conduzione 
del mezzo nautico che tenga conto 
di tutte le «variabili» che possono 
intervenire. E per possedere tali 
«variabili» è indispensabile essere 
capaci di utilizzare bene le teleco- 
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municazioni marine con un appara¬ 
to radio adatto alla imbarcazione. 


SCHEMA BASE 
DI UN IMPIANTO 

Ogni impianto di radiocomuni¬ 
cazioni di bordo è costituito da un 
numero ben preciso di componenti. 
Esaminiamoli: 

— La sorgente di alimentazione 
elettrica; può essere costituita 
da una serie di pilette conte¬ 
nute nell’apparato, come pure 
dalla batteria di accumulatori 
(da 12 a 24 V) che, nei cabina¬ 
ti, viene utilizzata per Tillumi- 
nazione e per ravviamento elet¬ 
trico del motore. 

— L’apparato ricetrasmittente ve¬ 
ro e proprio che, negli impianti 
fissi, viene collegato alla sor¬ 
gente di alimentazione ed alla 
antenna. 

Negli impianti mobili invece, de¬ 


finibili anche come «portatili» o 
«walkie-talkie», l’alimentazione vie¬ 
ne fornita da pilette o da un pic¬ 
colo accumulatore ricaricabile di¬ 
sposti nell’apparato mentre l’anten¬ 
na è costituita, in questo caso, da 
uno stilo metallico, sfilabile ed e- 
stensibile in modo telescopico che, 
in condizioni di riposo, viene fatto 
rientrare nell’apparato radio. 

Il comando fondamentale di en¬ 
trambe le esecuzioni, fissa e mo¬ 
bile, è un pulsante che, premuto, 
permette di passare in trasmissione 
e, rilasciato, di ricevere i messaggi. 
Una levetta, negli impianti più sem¬ 
plici, permetterà di scegliere mol¬ 
to facilmente il «canale» di conver¬ 
sazione; appunto come, con la ta¬ 
stiera di un ricevitore di filodiffu¬ 
sione o di una autoradio, si sceglie 
il «canale» musicale. 

Gli impianti più complessi (di 
tipo fisso) dispongono invece di u- 
na serie di comandi assai complicati 
che, però, i costruttori- si preoccu¬ 


pano di rendere per quanto possibi¬ 
le accessibili a tutti. 

All’antenna spetta il compito di 
emettere e ricevere (si dice anche 
captare) le onde radio. E’ uno de¬ 
gli elementi più importanti da cui 
dipende in larga misura il rendi¬ 
mento dell’impianto. Migliore è la 
antenna e meglio ci si fa sentire a 
distanza e si riceve il corrisponden¬ 
te. 

ORIENTAMENTO 
SUGLI IMPIANTI RADIO 

Prima di scrivere abbiamo chiac¬ 
chierato a lungo con autentici pro¬ 
fani del campo radio. E’ emersa la 
esigenza^ di sapere, con ^recisione, 
ciò che occorre per ogni barca. 

Un profano ha detto pittoresca¬ 
mente «...vogliamo sapere che scar¬ 
pe adoperare per ogni tipo di 
STRADA da percorrere...». Rispon¬ 
diamo con una classificazione degli 
impianti. 



Fig. 1 - Panoramica di una sene di radiotelefoni portatili o Walkie-Talkie (in alto nella foto) e di tre modelli per impianto 
fisso per il Canale 1 dei 27 MHz. 

Il modello portatile contrassegnato in alto con la freccia è il ben noto e robustissimo modello Tokai TC 502 particolarmente 
consigliabile per il servizio a bordo. Il modello contrassegnato con la freccia in basso è invece il tipo «Fieldmaster» della 
Sommerkamp; è di ridotte dimensioni e di potenza adatta alFinstallazione fissa presso la sede di ogni Circolo Nautico che 
abbia ottenuto dal Ministero PT la concessione del servizio sul Canale 1 dei 27 MHz. Ci è giunta notizia non ufficiale che il 
Ministero concederà un altro canale nella gamma dei 27 MHz alla Nautica, estendendo inoltre il servizio a tutto Vanno. Ci 
auguriamo che questa notizia venga ufficialmente confermata. 
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— La deriva, come la barchetta a 
motore, è bene non navighino in 
solitudine. Il mare è immenso, ci si 
può sperdere facilmente. Nelle 
scuole di vela sarebbe prudente 
che un incaricato seguisse, dall’alto, 
le imbarcazioni. In tal modo si può 
fare a meno dell’impianto radio; è 
sufficiente che sia installato a ter¬ 
ra presso l’osservatorio e sull’im¬ 
barcazione di emergenza della orga¬ 
nizzazione nautica. Sono così suf¬ 
ficienti, ad esempio, due semplici 
radiotelefoni portatili operanti sul 
«Canale 1» dei 27 MHz. 

— Per le brevi uscite di fine set¬ 
timana può servire lo stesso mezzo. 
Non sempre, però, a terra il servizio 
d’ascolto è continuo giorno e notte. 
Si possono comunque prendere ac¬ 
cordi preventivi. 

Il costo risulta modesto e il fun¬ 
zionamento semplice. 


— Nelle crociere fino a circa 20 
miglia da terra, o poco più, pos¬ 
sono servire, e con vantaggio, appa¬ 
rati fissi, cosiddetti «operanti in 
VHP». 

Costano di più, dalle 300 alle 
400 mila lire, ma in compenso so¬ 
no di uso semplice, consumano po¬ 
co e permettono collegamenti con 
le Capitanerie di Porto e con le sta¬ 
zioni costiere del Ministero P.T. che 
esercitano un servizio pubblico e 
sono quindi sempre in ascolto. Si 
possono pure realizzare comunica¬ 
zioni telefoniche in teleselezione in 
tutta la rete nazionale ed anche in¬ 
ternazionale, se il natante le richie¬ 
de. 

E’ necessario abbonarsi al servi¬ 
zio delle stazioni costiere PT con 
un canone annuo — dalle 40 alle 
50 mila lire — presso la Telemar 
o la Sirm, Società Concessionaria 


del Ministero; occorre espletare na¬ 
turalmente, delle formalità burocra¬ 
tiche. 

In altri Paesi, per esempio in 
Francia, il collegamento VHP viene 
realizzato anche con dei mezzi radio 
«portatili» che non richiedono la 
installazione dell’antenna; sono ma¬ 
neggevoli, poco ingombranti, di co¬ 
sto minore, circa 150.000 lire, pur 
permettendo tutto quello che con¬ 
sentono i «fissi» operanti in VHP, 
tranne le telefonate. 

Il canone annuo, meno oneroso, 
si paga direttamente al Ministero 
competente. 

Questo servizio che sarebbe lo 
ideale per la nautica minore, dato 
che potrebbe persino venire impie¬ 
gato sul battellino di salvataggio, 
da noi non è ancora stato purtrop¬ 
po concesso. 

— Per una crociera in altura, ol¬ 
tre le 40 miglia, conviene dotare la 
imbarcazione di apparati radio in 
onda corta, o HF, di costo notevo¬ 
le e di funzionamento complesso, 
al punto che bisogna superare un 
esame per ottenere il Patentino. E’ 
necessario il versamento del cano¬ 
ne annuo di abbonamento come nel 
caso degli impianti fissi in VHP; 
gli apparati in HF se pur più co¬ 
stosi e impegnativi permettono in 
pratica di superare qualsiasi distan¬ 
za. 


IL «CANALE 1» DEI 27 MHz 

Il «Canale 1» è un «Canale di ra¬ 
diocomunicazione» che il Ministero 
Poste e Telecomunicazioni ha con¬ 
cesso in gestione per la «sicurezza 
in mare» direttamente alle Organiz¬ 
zazioni Nautiche, ossia Circoli nau¬ 
tici, Sezioni della Lega Navale e 
così via. 

Si tratta del primo «servizio ra¬ 
dio» attualmente a disposizione, in 
Italia. Presenta alcuni vantaggi da¬ 
to che utilizza apparati «portatili» 
di uso semplice, poco costosi, dal¬ 
le 30 alle 80 mila lire, di ingombro 
limitato che funzionano sia con pi¬ 
lette interne, sia con la batteria di 
bordo da 12 V. Questi apparati 
mobili si prestano bene special- 
mente per gommoni o piccole im¬ 
barcazioni anche a vela. L’appara¬ 
to è dotato di 4 comandi: 



Fig. 2 - La nostra flotta di pescherecci fa spesso uso di radiotelefoni operanti 
sui canali dei 27 MHz data la praticità di impiego di questi mezzi radio. 
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— Il commutatore di canale che 
non serve in pratica perché la le¬ 
vetta va lasciata sempre sulla stes- 
■sa posizione, quella appunto del 
«Canale 1», Tunico concesso; al ri¬ 
guardo precisiamo che non si deb¬ 
bono usare altri canali. 

— La manopola del «volume» 
che permette di regolare Lintensità 
sonora in ricezione. 

— La manopola di «squelch», o 
silenziamento, che è un comando 
utile. Girandolo a sinistra, in sen¬ 
so antiorario, si sente in assenza di 
segnale un fruscio di fondo. 

Si ruota allora delicatamente il 
bottone fino a che il fruscio scom¬ 
pare e in questa posizione lo si la¬ 
scia. L’apparato resterà in silenzio 
ma sempre pronto a fare sentire la 
voce di chi chiama. 

Ciò si può fare, in pratica, sol¬ 
tanto con gli impianti collegati con 


un cavetto alla batteria perché, di¬ 
versamente, le pilette con la rice¬ 
zione continuata si scaricherebbero 
rapidamente. 

— Il pulsante di trasmissione; 
negli apparati «portatili» è fissato 
a lato e viene azionato con il pol¬ 
lice della mano che impugna l’ap¬ 
parato con lo stiletto di antenna e- 
stratto e mantenuto verticale. Ne¬ 
gli impianti «fissi», invece, il pul¬ 
sante, sempre azionato dal pollice, 
è disposto sul microfono. 

Sono comandi molto semplici, al¬ 
la portata di tutti. Il «Canale 1» è 
affidato direttamente in gestione ai 
Circoli e questi difficilmente si di¬ 
sturbano tra loro data la modesta 
portata degli apparati che coprono, 
al massimo, qualche decina di chi¬ 
lometri. 

Si realizzano ottimi risultati in 
particolare durante le regate veli¬ 


che quando le lance di sicurezza 
possono venire guidate, via radio, 
da un osservatore situato in posto 
sopraelevato che tenga d’occhio, so¬ 
prattutto, le barche che hanno fatto 
scuffia e magari vengano spinte, 
dal vento, verso gli scogli oppure al 
largo. 

Questo servizio presenta, però, 
sensibili inconvenienti. Prima di 
tutto la tecnica di funzionamento 
degli apparati li rende molto sensi¬ 
bili ai disturbi, specie quelli provo¬ 
cati dai motori. 

Il «Canale 1» viene poi disturba¬ 
to da interferenze sporadiche per 
radioonde che vengono riflesse a 
grande distanza dagli strati supe¬ 
riori dell’atmosfera e dai «CB» o 
stazionk radio abusive. 

L’inconveniente maggiore deriva, 
però, dal fatto che il servizio è po¬ 
co sicuro venendo gestito dalle sin- 



3 - Gli allievi di Caprera si apprestano a scendere in mare con le derive. In primo piano l'istruttore che impugna il 
radiotelefono con il quale si terrà in contatto radio con la torre di controllo. (Foto Lega Navale Italiana) 
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gole organizzazioni nautiche che 
non si impegnano, quasi mai, ad 
effettuare Tascolto continuo a ter¬ 
ra ma solo, al massimo, per 8-10 
ore al giorno nel periodo da aprile 
a settembre. 

IL CANALE 9 DELLE VHP 

Per il significato del canale 9 e 
delle VHP basta dire, che le radio- 


le 1» dei 27 MHz. Il tipo di funzio¬ 
namento di questo radiotelefono o- 
perante in VHP, lo rende insensibi¬ 
le ai disturbi ed alle interferenze 
sporadiche tipiche invece del «Ca¬ 
nale 1» dei 27 MHz. 

Le radioonde della banda VHP 
si propagano, infatti, solo in linea 
retta come un raggio di luce ed han¬ 
no infatti una portata paragonabi¬ 
le a quella dei fari luminosi. 


di sicurezza per di più esente da 
disturbi ed interferenze, che viene 
esteso a tutto Panno e non solo alla 
stagione estiva. 

Va notato anche che la portata ot¬ 
tica delle VHP impedisce che i vari 
porti privati, defilati fra loro dalla 
costa, interferiscano fra loro anche 
se disposti a solo qualche decina di 
chilometri di distanza. 

Varrebbe la pena, quindi, che il 





— 

- 
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Fig. 4 - Scuola velica di Caprera. Gli allievi, finita la lezione pratica, stanno disarmando le derive sul litorale. Nel corso 
delle loro esercitazioni essi sono costantemente controllati da osservatori muniti di binocolo e radiotelefono e disposti su di 
una torre di osservazione. Al minimo incidente è così possibile far intervenire la lancia di sicurezza, anch’essa dotata di ra¬ 
diotelefono, che segue costantemente le imbarcazioni durante la navigazione. (Foto Lega Navale Italiana). 


onde di una serie di canali — tra 
cui il 9 — dette VHP, sono state 
destinate, per accordo internaziona¬ 
le, al servizio marino appunto per 
le loro caratteristiche. 

Il Canale 9 delle VHP è stato 
adibito, sempre per convenzione in¬ 
ternazionale, al servizio tra terra e 
nave per i porti privati o fra im¬ 
barcazioni e scialuppe di servizio. 

Si utilizza in pratica un apparato 
fisso di comandi e funzionamento 
del tutto uguali a quelli del «Cana¬ 


pa sufficiente quindi che il por¬ 
to privato disponga la propria sta¬ 
zione VHP in posizione sopraeleva¬ 
ta perché si abbia un notevole rag¬ 
gio di azione privato. Ad esempio 
il porto di Gaeta, che ha posto la 
sua stazione a 150 m di altezza, 
serve Te imbarcazioni in mare per 
un raggio di circa 60 miglia. 

Si noti che il porto privato può 
consentire, a differenza delle or¬ 
ganizzazioni nautiche, un ascolto 
continuato per tutto il giorno assi¬ 
curando così un effettivo servizio 


Ministero PT abolisse il «Canale 
1» dei 27 MHz e concedesse il Ca¬ 
nale 9 VHP a tutte le organizza¬ 
zioni nautiche. 

Naturalmente dovrebbe anche im¬ 
porre un buon impianto fisso di an¬ 
tenna a terra il più possibile sopra- 
elevato e Pascolto continuato, se il 
caso con un canone annuo da cor¬ 
rispondere al Circolo nautico per 
coprire le spese del servizio di 
ascolto. Solo così si potrebbe fare 
un primo efficace passo verso la 
«sicurezza in mare». 
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Il costo di questi impianti si ag¬ 
gira intorno alle 400 mila lire, però 
gli apparati sarebbero, tra Taltro, 
di tipo «omologato» con Tapprova- 
zione tecnica del Ministero PT con 
tutte le prestazioni tipiche delle 
VHP che sono tali da assicurare un 
servizio sicuro sotto tutti i punti 
di vista. 

Il prezzo delPapparato di bor¬ 
do potrebbe ridursi sensibilmente, 
150 mila lire circa, se come in al¬ 
tri paesi si concedesse, per il Ca¬ 
nale 9 VHP, l’impiego di un ap¬ 
parato «portatile» (in luogo del 
fisso ora imposto) che potrebbe 
funzionare con ingombro ancora 
più ridotto che non quelli consi¬ 
mili del «Canale 1» dei 27 MHz, 
con antenna sfilabile di soli 50 
cm circa di lunghezza, nonché con 
batterie interne ricaricabili, anco¬ 
ra più comode delle normali pilette. 


Fig. 5 - Insenatura dove si avventurano le «derive» della scuola velica di Caprera. 
Una torre di osservazione permette di dominare dalFalto la situazione e valutare 
la necessità di intervenire o meno in casi d'emergenza quando qualche barca fa 
scuffia. (Foto Lega Navale Italiana). 


IL SERVIZIO 
DEI CANALI VHP 

Oltre al Canale 9, (per i colle¬ 
gamenti fra barca ed Organizza¬ 
zioni nautiche e tra barca e scialup¬ 
pa di servizio), le Convenzioni In¬ 
ternazionali prevedono un notevo¬ 
le numero di altri canali VHP cia¬ 
scuno dei quali è contrassegnato 
da un numero. 

Chi va per mare può utilizzare, 
per detti canali, un radiotelefono di 
tipo fisso eguale a quello ora im¬ 
posto in Italia per il Canale 9. Ba¬ 
sterà che, invece di lasciare il bot¬ 
tone del comando di canale sempre 
e solo sul numero 9, lo si sposti 
alla occorrenza su altri numeri che 
qui citiamo: 

— Canale 16: serve per la emer¬ 
genza e per la richiesta di soc¬ 
corso oltre che la chiamata ge¬ 
nerale, sia verso l’operatore del¬ 
le stazioni costiere del Ministe¬ 
ro PT sia verso altri natanti: 
salvo qualche raro caso le sta¬ 
zioni costiere ed i natanti ri¬ 
mangono sempre all’ascolto su 
questo canale. 

— Canale 6: è previsto per con¬ 
versazioni tra imbarcazioni. Ci 
si può così scambiare consigli 
sulla rotta, avvisi, informazioni 
ed altro fino ad una decina di 
chilometri di distanza; a volte 


anche più, specie se l’antenna 
è alta, disposta in testa d’albe¬ 
ro. 

— Canale 12: previsto per i col- 
legamenti con le Capitanerie di 
porto. Su questo canale si pos¬ 
sono chiedere informazioni sui 
punti di ingresso di un porto, 
sull’attracco, nonché sul meteo. 

— Canale WX; opera solo in rice¬ 
zione, In Italia non ancora, ma 
in molti altri Paesi detto canale 
permette l’ascolto continuo del 
bollettino meteorologico perio¬ 
dicamente aggiornato con tutti 


gli «avvisi» del caso. Se attiva¬ 
to, questo ben utile servizio per¬ 
metterebbe di sapere, «subito», 
specie nei momenti difficili, la 
situazione del meteo. 

E’ l’equivalente del numero tele¬ 
fonico previsto dalla Sip come pure 
del canale radio per il meteo aero¬ 
nautico già in funzione anche da 
noi. Tra l’altro l’emissione continua 
del bollettino permetterebbe di ve¬ 
rificare, in ogni momento, come 
funziona l’apparato, se pile ed ac¬ 
cumulatori sono scarichi e se la 
antenna riceve bene. 
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Se la stazione chiamata, ad e- 
sempio, non risponde, basta sposta¬ 
re la levetta sul canale WX per 
controllare se si riceve bene remis¬ 
sione continua del WX. 

Il canale WX, e ciò interessa in 
particolare il Ministero PT, ridur¬ 
rebbe il lavoro degli operatori del¬ 
le stazioni costiere. Essi, infatti, in¬ 
vece di venire interpellati anche per 
informazioni meteo potrebbero li¬ 
mitarsi a trasmettere periodicamen¬ 
te soltanto gli «avvisi» di burrasca. 

Con i canali 9, 16, 6, 12, WX, 
siamo arrivati al numero di cinque: 
orbene esistono radiotelefoni di ti¬ 
po portatile, simili a quello auspi¬ 
cato per il Canale 9, che operano 
su 6 canali. 

Il costo, come si è visto, è di li¬ 
re 150 mila, circa. Il Ministero 
PT autorizza invece, ripetiamo, sol¬ 
tanto apparecchi fissi che costano 
dalle 300 alle 600 mila lire. 

— 25, 26 e 27: sono canali di pub¬ 
blica corrispondenza sui quali lo 
operatore delle stazioni PT può par¬ 
lare, con rimbarcazione, dopo es¬ 
sere stato chiamato sul Canale 16. 
Quest’ultimo, difatti, è un canale 
che deve venire lasciato subito li¬ 
bero, per eventuali altre chiamate, 
specie per quelle di emergenza che 
possono capitare da un istante allo 
altro. 

Il 25, 26 e 27 sono canali sui 
quali è possibile, per la imbarca¬ 
zione, effettuare una comunicazione 
telefonica, con qualsiasi utente, sul¬ 
la rete nazionale ed a volte anche su 
quella internazionale. 

Ecco come si opera: la barca 
chiama sul 16, si qualifica e passa a 
parlare, con l’operatore, su uno dei 
tre canali ossia il 25, o il 26, oppure 
il 27, che non risulti già impegnato. 

Si precisa il numero telefonico 
dell’utente da chiamare e si passa 
all’ascolto. 

Dopo qualche minuto la barca 
viene richiamata sullo stesso ca¬ 
nale ed ottiene la comunicazione ri¬ 
chiesta. 

Questo servizio telefonico frui¬ 
sce, in VHP, di tariffe ridotte. 

Tre minuti di conversazione co¬ 
stano circa 600 lire: si paga perio¬ 
dicamente alla presentazione di una 
distinta. 

Sono comodità utili per il navi¬ 
gante, assicurano i familiari, per¬ 
mettono di sbrigare faccende impor¬ 


tanti; costano un abbonamento an¬ 
nuo al servizio radiomarittimo, che 
va dalle 40 alle 50 mila lire. 


LA MINACCIA 

DI UN AUMENTO DI PREZZO 
DEGLI APPARATI VHP 

Per concludere: soltanto le im¬ 
barcazioni di maggiore mole, in gra¬ 
do di sopportare l’onere di un im¬ 
pianto fisso VHP e relativo cano¬ 
ne, possono garantirsi una certa si¬ 
curezza nel servizio radio di bor¬ 
do. 

In Italia solo la scialuppa di ser¬ 
vizio può comunicare con un radio- 
telefono VHP — che costa 150 mi¬ 
la lire — sul Canale 9 con la sta¬ 
zione VHP fissa di bordo. 

Sul servizio VHP incombe poi 
la minaccia di un aumento del 
prezzo dato che, con circolare prov¬ 
visoria emessa nel dicembre 1972, 
il Ministero PT ha annunciato nor¬ 
mative più ardue da superare se si 
vuole ottenere l’omologazione, cioè 
l’autorizzazione a vendere ufficial¬ 
mente il mezzo radio. 

In questo caso l’omologazione 
che indubbiamente, (è doveroso 
dirlo), costituisce un elemento di 
difesa del privato acquirente, divie¬ 
ne pure un elemento discriminan¬ 
te fra i ceti meno abbienti confi¬ 
nati di fatto al «Canale 1» dei 27 
MHz e quelli che si possono per¬ 
mettere l’impianto fisso, in VHP, il 
cui prezzo, come abbiamo già detto 
è notevole. 

Per sanare la situazione bastereb¬ 
be che il Ministero PT emanasse 
normative commisurate alle miglia 
massime di costa cui ogni natante 
è autorizzato, secondo il nostro re¬ 
cente Codice di navigazione. 

Naturalmente, lo ripetiamo, se 
non si fanno telefonate in barca ba¬ 
sterebbero i quattro canali 16, 6, 9 
e 12 senza la necessità del 25, del 
26 e del 27 di «pubblica corrispon¬ 
denza». 

Basterebbe un canone ridotto — 
proponiamo 10 mila lire circa — 
da versare direttamente al Ministe¬ 
ro PT senza l’intermediario della 
Telemar o Sirm, società concessio¬ 
narie. Comincerebbe una situazione 
di effettiva sicurezza, quella che il 
«Canale 1» dei 27 MHz non può 
garantire. 


Con questi canoni lo Stato intro¬ 
iterebbe somme notevoli da desti¬ 
nare agli impianti costieri senza 
oneri, in più, dato che gli operato¬ 
ri delle stazioni verrebbero inter¬ 
pellati solo per casi di emergenza. 

Gli italiani si lamentano perché 
le industrie straniere, in particolare 
quelle giapponesi, ci fanno una 
concorrenza spietata, di conseguen¬ 
za per difenderci, per sopravvivere 
magari, bisogna rivedere tutto dal 
punto di vista tecnico, semplifican¬ 
do ogni cosa, onde creare un mer¬ 
cato competitivo per i prezzi. 

Soltanto apparati non troppo 
complessi possono sostenere questa 
sfida con l’estero e garantire un 
certo successo. 

Il Ministero PT, come del resto 
il Governo, dovrebbero tenere con¬ 
to della situazione obiettiva e ca¬ 
pire che una maggiore partecipa¬ 
zione ai servizi marini PT porte¬ 
rebbe denaro nelle casse del Fisco. 

Gli utenti, se si attivasse il sem¬ 
plice servizio WX ( trasmissione 
continua del meteo come già avvie¬ 
ne in aeronautica), diventerebbero 
ben più numerosi in quanto vedreb¬ 
bero aumentare sensibilmente la 
propria libertà di movimento in 
tutta sicurezza. 


IL SERVIZIO 
IN ONDA CORTA O HF 

Oltre che con il «Canale 1» del¬ 
le organizzazioni nautiche, con il 
canale 9 VHF dei porti privati ed i 
vari canali di servizio pubblico 
delle VHF, ci si può collegare via 
radio anche con un altro servizio 
cosiddetto in onda corta o HF. Esso 
presenta il vantaggio fondamentale 
di permettere comunicazioni di 
buona qualità, a volte anche con lo¬ 
calità schermate da rilievi di costa, 
in una zona che varia dalle 200 al¬ 
le 300 miglia marine ed anche di 
più. Con impianti speciali le co¬ 
municazioni si ottengono persino a 
varie migliaia di miglia di distanza. 

Gli apparati, però, sono ingom¬ 
branti e di consumo notevole per gli 
accumulatori di bordo che devono 
essere, logicamente, ben propor¬ 
zionati. Inoltre richiedono antenne 
di un certo impegno organizzativo 
che sono assai esposte ai guasti. 

Dato l’affollamento dei servizi ra- 
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Fìg. 6 - Serie di derive che procedono con buon vento «in ordine di fila» ai comandi di un istruttore del centro velico di 
Caprera. Di lato si può notare la lancia di sicurezza a motore, comandata via radiotelefono, che segue le evoluzioni delle 
imbarcazioni. (Foto Lega Navale Italiana) 


dio, si è dovuto inoltre adottare un 
sistema di trasmissione — la famo¬ 
sa Banda Laterale Unica o «Blu» 
— che permette una valida difesa 
dai disturbi, dalle interferenze e 
aumenta il numero delle radioco¬ 
municazioni, ma comporta una spe¬ 
sa notevole data Taumentata com¬ 
plessità circuitale degli apparati. 

All’ultima Mostra di Genova il 
prezzo più abbordabile si aggirava 
sulle 900 mila lire. 

Per i diportisti medi, come per il 
naviglio minore in genere, l’appara¬ 
to in HF, per ora almeno, è scon¬ 
sigliabile perché richiede, tra l’al¬ 
tro, manovre più complesse di quel¬ 
le ridotte al minimo ed alla por¬ 
tata di tutti che sono tipiche delle 
VHF: bottone del «Volume», silen- 
ziamento o «squelch», levetta dei 
Canali e pulsante di trasmissione. 


Soltanto le imbarcazioni da di¬ 
porto ed i pescherecci di un certo 
tonnellaggio potranno, quindi, av¬ 
valersi dei radioservizi in Onda 
Corta, o HF. 

NOTE SUL TRAFFICO 
MARITTIMO ITALIANO 

Sulle possibilità di collegamento 
radio effettivo sui vari servizi, dia¬ 
mo qualche nota incominciando 
dal «Canale 1» dei 27 MHz. 

La propagazione delle radioonde 
potrà permettere di coprire, con 
mare calmo e regimi meteo di alta 
pressione, distante dalle 60 alle 100 
miglia che si ridurranno però, con 
un meteo cattivo, a sole 15-20 mi¬ 
glia di distanza tra barca e un Club 
nautico che disponga di un’anten¬ 


na posta a 5-6 m sul livello del 
mare. 

Se necessita una continuità di 
servizio occorrerà mettersi d’accor¬ 
do con l’operatore dell’organizza¬ 
zione nautica oppure con amici o 
incaricati che si diano il cambio 
alla stazione base a terra. Il canale 
9 della VHF del porto privato, ben 
sistemato come altezza di stazione 
e con un operatore in continuo a- 
scolto potrà, invece, eseguire un 
buon servizio ed evitare i disturbi 
che, di solito, affliggono il «Ca¬ 
nale 1». 

Se l’antenna viene posta molto 
in alto, sarà garantita una «coper¬ 
tura radio» di 50 - 60 miglia. 

La portata delle stazioni VHF, 
canali 16 e 25, 26, 27, del Mini¬ 
stero PT è buona; in condizioni nor¬ 
mali si copre una distanza varian- 
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te dalle 60 alle 80 miglia come mi¬ 
nimo, ed anche assai di più quan¬ 
do esistono buone condizioni di pro¬ 
pagazione delle onde radio. 

Abbiamo parlato di «condizioni 
normali» perché esistono pure del¬ 
le «condizioni anormali» che posso¬ 
no purtroppo verificarsi compor¬ 
tando gravi disservizi nelle stazioni 
costiere italiane. E’ un argomento 
delicato ma che esiste; bisogna per¬ 
ciò affrontarlo consapevolmente. 

Mano mano che Tutenza^i esten¬ 
deva nel nostro Paese, in VHP ab¬ 
biamo ora almeno 1.500-2.000 ap¬ 
rati, sono pervenute in redazione 
lagnanze sempre più numerose da 
parte dei diportisti nautici e dei 
venditori. 

In sostanza capita a volte che: 

— L'operatore PT della stazione 
costiera tarda a rispondere o, 
più raramente, non risponde af¬ 
fatto. 

—• L'operatore risponde magari an¬ 
che subito sul canale 16 di chia¬ 
mata generale, ma non riesce 
ad ascoltare Putente sui canali 
25 o 26 o 27. 

— L'operatore riesce a collegarsi 
con l'utente solo su uno dei tre 
predetti canali dopo varie prove 
e notevole perdita di tempo. 





— Queste comunicazioni riescono 
solo a piccola distanza dalla sta¬ 
zione costiera, in pratica dal 
porto o dalla rada, mentre non 
sono più possibili a solo 5 o 10 
miglia di distanza, o poco più. 

Le stazioni delle Capitanerie di 
porto invece, ove esistano, se chia¬ 
mate sul canale 12 nelle ore di ser¬ 
vizio rispondono prontamente, ma 
ovviamente, solo a breve distanza 
dal porto dato, che non vengono 
dotate di antenne di una certa al¬ 
tezza sul livello del mare come del¬ 
la necessaria potenza di emissione. 

MAL SERVITE 
LE STAZIONI COSTIERE 

Per disservizi in VHP, di cui qui 
abbiamo dato doverosa informazio¬ 
ne, esistono a nostro parere delle 
giustificazioni e delle responsabili¬ 
tà. Esaminiamole con animo sereno. 

Anzitutto lo sviluppo delle no¬ 
stre coste, ben 10.000 chilometri, 
impegna il Ministero PT a gestire 
un notevole numero di stazioni co¬ 
stiere VHP e bisogna riconoscere 
che specie in questi ultimi anni, 
esso si è impegnato in un program¬ 
ma piuttosto vasto di ampliamento 


ed ammodernamento; ciò anche per 
rispondere alle esigenze di aggiorna¬ 
mento di una tecnica, come quelle 
delle radiocomunicazioni, che per 
far fronte alla crescente richiesta 
di traffico impone soluzioni sem¬ 
pre più raffinate e sofisticate. 

Purtroppo questi aggiornamenti 
esigono a loro volta personale sem¬ 
pre più qualificato. Occorre dire 
che i Dirigenti della Divisione Cen¬ 
trale dei Servizi Radioelettrici, la 
branchia cioè del Ministero PT che 
si occupa di tutte le radiocomuni¬ 
cazioni, quelle marittime comprese, 
si sono dimostrati all'altezza della 
situazione e siamo stati lieti di di¬ 
chiararlo apertamente da queste pa¬ 
gine. 

Ma direttive e progetti ben ela¬ 
borati non sono sufficienti. Occor¬ 
rono pure mezzi e personale ade¬ 
guati. 

Probabilmente è proprio la defi¬ 
cienza dei mezzi tecnici ma soprat¬ 
tutto del personale che provoca i 
disservizi della nostra rete VHP. 

A questo punto è al Ministero 
PT che spetta la responsabilità di 
intervenire per eliminare al più pre¬ 
sto il male alla sua radice. 

Nei servizi in HE invece, se un 
disservizio esiste, esso sta nel fat¬ 
to che troppo scarse, anche qui per 
difetto di personale, sono le stazioni 
costiere che svolgono un servizio 
veramente efficace con il diporto 
nautico e la gente di mare imbar¬ 
cata su mezzi minori. 

Nell'alto Tirreno, tanto per pre¬ 
cisare, solo la stazione di «Livorno 
Radio» svolge un encomiabile e 
completo servizio specie nel perio¬ 
do estivo. 

Genova non risponde o, se lo fa, 
opera con le note saltuarie limi¬ 
tazioni, dovute ai già ricordati dis¬ 
servizi in VHP. 

Ci auguriamo, sia per le casse 
dello Stato, che per la sicurezza di 
chi naviga, che i servizi radiomarit¬ 
timi migliorino e vengano messi a 
disposizione di tutti. Il Ministero 
PT ha comunque previsto tutta una 
serie di interventi che dovrebbero 
sanare la situazione. 

Miglioreranno così tra l'altro an¬ 
che le nostre possibilità turistiche 
e quindi indirettamente, ed in misu¬ 
ra decisiva, pure le entrate del bi¬ 
lancio nazionale. 


Fig. 7 - Ricetrasmettitore portatile per le VHF marine della Standard. Prevede 1 W 
di potenza di uscita e 5 canali di servizio. Speriamo che questo radiotelefono 
possa venire omologato dal Ministero PT in modo da costituire un mezzo valido 
e non troppo costoso. 
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CORRETTORE 
DI TONALITÀ Hl-H 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

— Guadagno alla frequenza centrale di 

10.000 Hz: 0 dB 

— Attenuazione massima per le fre¬ 
quenze basse ed acute: 20 dB 

— Esaltazione massima per le frequen¬ 
ze basse ed acute: 20 dB 

— Massima ampiezza del segnale di in¬ 
gresso : 30 mV efficaci 

— Ampiezza massima del segnale di 

uscita: 300 mV efficaci 

— Transistori impiegati: 3xBC209B 

— Alimentazione: mediante batteria in¬ 
corporata da 9 V, oppure tramite 
sorgente esterna, attraverso un appo¬ 
sito raccordo. 

— Massima intensità della corrente as¬ 
sorbita: 3 mA 

— Dimensioni massime di ingombro: 
mm 100 (larghezza) x 62 (altezza) 
X 73 (profondità) 

— Peso: 210 g (compresa la batteria) 


1 correttore di tonalità AM- 
TRON UK 142 è stato proget¬ 
tato con caratteristiche tali, 
che ne consentono rinserimento tra la 
sorgente di segnale e l’ingresso di un 
amplificatore di Bassa Frequenza, op¬ 
pure tra l’uscita di un preamplificatore 
e l’ingresso dell’amplificatore propria¬ 
mente detto, a patto che le caratteristi¬ 
che del segnale di ingresso e di uscita 
corrispondano alle prestazioni dell’unità, 
che vengono precisate più avanti. 

La struttura compatta e razionale di 
questo dispositivo è inoltre tale da ren¬ 
derne assai facile l’installazione in qual¬ 
siasi impianto di amplificazione pre-esi- 
stente, grazie soprattutto alle minime di¬ 
mensioni, ed alla possibilità di alimen¬ 
tare il dispositivo sia con una batteria 
incorporata, sia mediante un raccordo 
previsto sul retro, che ne consente il 
collegamento alla sorgente di alimenta¬ 
zione che fa parte dell’apparecchiatura 
principale oppure dell’alimentatore sta¬ 
bilizzato UK 607 particolarmente adatto 
allo scopo. 

Il dispositivo è munito di due rac¬ 
cordi, di cui uno di ingresso ed uno di 
uscita, che facilitano notevolmente l’in¬ 
stallazione, con l’impiego di due sempli¬ 
ci connettori di tipo adatto. 

Nell’eventualità che questo correttore 


di tono venga usato con alimentazione 
autonoma, è stato previsto anche un 
semplice interruttore a cursore, che in¬ 
serisce o disinserisce l’alimentazione, a 
seconda delle esigenze. Quando invece il 
dispositivo viene alimentato tramite la 
sorgente principale, questo interruttore 
può essere lasciato permanentemente 
chiuso, in quanto l’alimentazione del di¬ 
spositivo dipende dal fatto che rimpian¬ 
to principale sia o meno in funzione. 

La regolazione del tono avviene sepa¬ 
ratamente per le frequenze basse e per 
quelle acute, mediante due modernissimi 
potenziometri lineari del tipo a cursore, 
facilmente e comodamente accessibili sul 
pannello superiore del dispositivo, azio¬ 
nati mediante due manopole a pressione, 
opportunamente contrassegnate. 

Il correttore di tonalità UK 142 for¬ 
nisce un’attenuazione ed un’esaltazione 
massima di circa 20 dB, rispettivamente 
per le frequenze inferiori e superiori a 
quella di riferimento di 1.000 Hz, con 
una variazione pari all’incirca a 6 dB 
per ottava. In altre parole, applicando 
all’ingresso un segnale alla frequenza di 
1.000 Hz, di ampiezza adeguata, il me¬ 
desimo segnale, con la medesima am¬ 
piezza, risulta disponibile all’uscita del 
dispositivo, qualunque sia la posizione 
dei due controlli di tono, nel senso che 
il guadagno è nullo in corrispondenza 
della suddetta frequenza centrale. Per 
contro, se entrambi i controlli vengono 
predisposti per la massima esaltazione 
delle due estremità della gamma, oppure 
per la loro massima attenuazione, un se¬ 
gnale di ingresso avente la frequenza mi¬ 
nima di circa 20 Hz, oppure la frequen¬ 
za massima di circa 15.000 Hz, subisce 
rispettivamente un guadagno di circa 20 
dB, oppure un’attenuazione anch’essa pa¬ 
ri a circa 20 dB, con tutti i valori inter¬ 
medi relativi alla posizione dei due con¬ 
trolli separati. 
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In ogni caso, Tampiezza del segnale 
di ingresso non deve essere mai tale da 
determinare in uscita la presenza di un 
segnale avente un’ampiezza maggiore 
di 300 mV efficaci. 

Se si considera che il guadagno mas¬ 
simo ammonta appunto a 20 dB, e che 
la tensione di uscita non deve superare 
il suddetto valore di 300 mV, è chiaro 
che — qualunque sia la frequenza del 
segnale da amplificare o comunque da 
correggere — l’ampiezza del segnale di 
ingresso non deve mai essere maggiore 
di 30 mV. 


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Lo schema elettrico completo del cor¬ 
rettore di tonalità AMTRON modello 
UK 142 è illustrato in tutti i suoi detta¬ 
gli alla figura 1. Esso consiste in una 
rete selettiva di ingresso, della quale 
fanno parte il potenziometro PI (per il 
controllo delle frequenze più gravi), il 
potenziometro P2 (per il controllo delle 
frequenze più acute) ed i componenti ad 
essi associati, ed in un amplificatore a 
tre stadi, necessari per ottenere le op¬ 
portune relazioni di fase tra il segnale 
applicato all’ingresso e quello di contro- 
reazione, agli effetti del controllo di to¬ 
nalità. 

Il segnale di ingresso, applicato al ter¬ 
minale negativo della capacità C5, in 
corrispondenza del punto «H», passa at¬ 
traverso la rete selettiva di cui si è detto, 
ed è disponibile — dopo la necessaria 
correzione — sul terminale positivo della 
capacità C25, nonché nel punto di unio¬ 
ne tra i resistori di disaccoppiamento 
RIO e R15. 

Il segnale presente in questo secondo 
punto viene applicato alla base di TRI, 
che funziona come stadio amplificatore 
di tensione ad uscita di emettitore: il 
segnale presente infatti ai capi di R35 
viene applicato direttamente alla base 
di TR2, che funziona come stadio di am¬ 
plificazione convenzionale, accoppiato 
direttamente, tramite il circuito di col¬ 
lettore, alla base del terzo stadio, TR3. 

Anche quest’ultimo stadio funziona 
con accoppiamento di emettitore, ed il 
segnale presente alla sua uscita, ai capi 
di R50, costituisce in parte il segnale di 
uscita, disponibile nel punto «S», attra¬ 
verso la capacità C40, ed in parte il 
segnale di reazione, che torna alla rete 
selettiva, attraverso C25. 

Il funzionamento agli effetti della 
correzione del responso può essere sin¬ 
tetizzato come segue. 


CORREZIONE 

DELLE FREQUENZE GRAVI 

Quando il potenziometro PI per il 
controllo delle frequenze gravi si trova 
nella sua posizione centrale, dal mo¬ 
mento che si tratta di un elemento a va¬ 
riazione lineare, il valore resistivo glo¬ 
bale di 100 risulta suddiviso in due 
parti uguali: di conseguenza, da entram¬ 
bi i lati del cursore è disponibile un 
valore di 50 IcD. 
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Fig. 2 - Grafico illustrante il comportamento del correttore di tonalità in funzione 
delVattenuazione e deWesaltazione delle estremità della gamma di frequenze, per 
valori compresi tra un minimo di 20 Hz, ed un massimo di 16.000 Hz. 


In tali condizioni, la rete selettiva ri¬ 
sulta perfettamente simmetrica, nel sen¬ 
so che i valori reattivi presenti all'in¬ 
gresso della rete sono esattamente u- 
guali a quelli presenti invece nel cir¬ 
cuito di controreazione. Di conseguenza, 
il guadagno deH’intero dispositivo, per 
tutte le frequenze comprese tra il valore 
minimo di 20 Hz, e la frequenza centra¬ 
le di riferimento di 1.000 Hz risulta pa¬ 
ri all’unità. 

Quando il cursore di PI viene sposta¬ 
to completamente verso destra (rispetto 
allo schema elettrico di figura 1), ossia 
viene portato a coincidere col terminale 
facente capo alla resistenza R20, il cir¬ 
cuito di ingresso della rete selettiva ri¬ 
sulta costituito dalla capacità CIO, e dal 
resistore R5, in serie al potenziometro 
da 100 kn, in parallelo al quale è colle¬ 
gata la capacità C15: per contro, la re¬ 
te di controreazione risulta costituita e- 
sclusivamente dal resistore R20, in serie 
alla capacità C25. A causa di ciò, lo sbi¬ 
lanciamento tra i due circuiti è tale da 
terminare la massima attenuazione nei 
confronti delle frequenze basse, appun¬ 
to con una variazione di circa 6 dB per 
ottava: ne deriva che — partendo dal¬ 
la frequenza centrale di 1.000 Hz, i se¬ 
gnali aventi una frequenza pari all’otta¬ 
va inferiore (500 Hz) subiscono un’at¬ 
tenuazione in 6 dB, quelli aventi la fre¬ 
quenza dell’ottava immediatamente infe¬ 
riore (250 Hz) subiscono un’attenuazio¬ 
ne di 12 dB, i segnali aventi la frequen¬ 
za di 125 Hz subiscono un’attenuazione 
di 18 dB, e così via. 

Se infine il cursore del potenziometro 
PI viene portato in corrispondenza del 
terminale sinistro, facente capo al resi¬ 
store R5, il circuito di ingresso risulta 
costituito esclusivamente dalla capacità 
C5 in serie al resistore R5. Per contro, 
il circuito di controreazione risulta co¬ 
stituito dalla combinazione in parallelo 
tra PI e CI5, in serie al resistore R20 
ed alla capacità C25. Il segnale di con¬ 
troreazione risulta perciò notevolmente 
attenuato rispetto all’ampiezza del segna¬ 
le di ingresso, il che corrisponde ad una 
esaltazione delle frequenze gravi, aventi 
il medesimo andamento: in altre parole, 
i segnali di ingresso aventi la frequenza 
di 500 Hz subiscono un guadagno di 
6 dB, quelli che presentano una fre¬ 
quenza di 250 Hz subiscono un guada¬ 
gno di 12 dB, e così via. 

Naturalmente, il guadagno e l’attenua¬ 
zione delle frequenze gravi può assu¬ 
mere tutti i valori intermedi tra 0 dB 
ed il massimo di 20 dB, a seconda della 
posizione che viene conferita al cursore 
di PI. 


CORREZIONE 

DELLE FREQUENZE ELEVATE 

Anche nei confronti di questa sezione, 
quando il cursore di P2 si trova al cen¬ 
tro della sua escursione, la rete seletti¬ 
va presente in serie al circuito di entrata 
risulta identica a quella del circuito di 
controreazione: infatti, la parte in serie 
all’ingresso è costituita dalla capacità 
C5, in serie alla capacità CIO, ed alla 
metà del valore di P2, pari a 50 kCt; la 


parte in serie al circuito di reazione ri¬ 
sulta invece costituita dall’altra metà 
del potenziometro P2, anch’essa pari a 
50 kn, dalla capacità in serie C20, e 
dall’altra capacità in serie C25. 

A causa di ciò, le impedenze in gioco 
rimangono costanti col variare della fre¬ 
quenza, per cui l’intero dispositivo for¬ 
nisce un guadagno unitario entro l’intera 
gamma delle frequenze acustiche, com¬ 
presa tra 1.000 Hz e la frequenza mas¬ 
sima. 

Se il cursore del potenziometro P2 
viene spostato verso l’estremità destra, 
alla quale fa capo la capacità C20, la 
rete di ingresso risulta costituita dalla 
capacità C5, in serie alla capacità CIO, 
a sua volta in serie al valore totale di 
P2, mentre il circuito di reazione risul¬ 
ta costituito esclusivamente dalle due ca¬ 
pacità in serie a C20 e C25. A causa di 
ciò, il segnale di controreazione presen¬ 
ta la massima ampiezza, per cui tutti i 
segnali aventi una frequenza maggiore 
di 1.000 Hz subiscono un’attenuazione 
pari ancora a 6 dB per ottava. Ne deriva 
che i segnali aventi ad esempio una fre¬ 
quenza di 2.000 Hz vengono attenuati 
di 6 dB, quelli aventi una frequenza di 
4.000 Hz subiscono un’attenuazione di 
12 dB, mentre quelli che presentano una 
frequenza di 8.000 Hz vengono attenua¬ 
ti di 18 dB, e così via. 



Fig. 3 - Serigrafia del circuito stampato. 


Se, infine, il cursore di P2 viene spo¬ 
stato ve’rso l’estremità sinistra, alla quale 
fa capo la capacità CIO, le condizioni si 
invertono: in altre parole, il circuito di 
ingresso risulta costituito esclusivamen¬ 
te dalle capacità in serie C5 e CIO, men¬ 
tre il circuito di controreazione risulta 
costituito dagli elementi in serie P2, 
C20 e C25. A causa di ciò, il segnale di 
controreazione risulta minimo, per cui 
tutte le frequenze di valore superiore a 
1.000 Hz subiscono un guadagno pari 
ancora a 6 dB per ottava. In altre paro¬ 
le, i segnali aventi una frequenza di 
2.000 Hz vengono amplificati di 6 dB 
rispetto a quelli che presentano la fre¬ 
quenza centrale di 1.000 Hz; i segnali 
di frequenza pari a 4.000 Hz vengono 
invece amplificati di ,12 dB, e così via. 

I resistori RIO ed R15 hanno il com¬ 
pito di rendere trascurabile la reciproca 
influenza sul comportamento della rete 
selettiva tra i potenziometri PI e P2. 


PRESTAZIONI GLOBALI 

In sostanza, il dispositivo permette 
la regolazione separata delle frequenze 
gravi e di quelle acute, con attenuazio¬ 
ne ed esaltazione rispettivamente pari 
ad un valore di 20 dB in corrispondenza 
delle estremità della gamma. 

Quanto sopra è illustrato nel grafico 
di figura 2, che esprime appunto la cur¬ 
va di responso che il correttore di tona¬ 
lità assume, a seconda della posizione 
che viene conferita ai due potenziometri 
di controllo PI e P2. 

Quando entrambi questi comandi ven¬ 
gono predisposti nella loro posizione 
centrale, il guadagno globale corrispon¬ 
de a 0 dB per tutte le frequenze com¬ 
prese approssimativamente tra 20 e 
16.000 Hz. Per contro, a seconda che i 
segnali appartenenti alle due estremità 
della gamma debbano essere attenuati o 
esaltati, per correggere il responso globa¬ 
le dell’amplificatore, è possibile confe¬ 
rire alla curva l’andamento voluto, in 
modo da aumentare o attenuare l’am¬ 
piezza dei segnali aventi determinate 
frequenze, conformemente ai gusti del¬ 
l’ascoltatore. 
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Consultando qualsiasi tabella che e- 
sprima il valore in dB che corrisponde 
a diversi rapporti di attenuazione e di 
amplificazione, è possibile stabilire che, 
in riferimento ad un guadagno o ad una 
attenuazione di tensione o di corrente, il 
valore di 20 dB corrisponde ad un’atte¬ 
nuazione p 4 >i alla decima parte del se¬ 
gnale di ingresso, oppure ad un guada¬ 
gno pari a dieci volte il segnale di in¬ 
gresso. 

Ciò premesso, è chiaro che, applican¬ 
do un segnale di ingresso avente Tam- 
piezza di 30 mV, e conferendo a questo 
segnale il massimo guadagno consentito 
dall’unità pari a 20 dB si ottieni in usci¬ 
ta la disponibilità di un segnale avente 
un’ampiezza pari a 300 mV. Da ciò de¬ 
riva che, fermo restando questo massi¬ 
mo guadagno, l’ampiezza dei segnali 
di ingresso non deve essere mag¬ 
giore di 30 mV, onde evitare che lo sta¬ 
dio di uscita venga sovraccaricato, con 
la inevitabile conseguenza di una ap¬ 
prezzabile distorsione. 


LE QUATTRO FASI 
DEL MONTAGGIO 

Il montaggio del correttore di tonalità 
AMTRON UK 142 può essere effettua¬ 
to attraverso quattro fasi successive, e 
precisamente: 

— Allestimento del circuito stampato 

— Montaggio dell’involucro esterno 

— Collegamenti finali 

— Collaudo. 

Non esistono operazioni di messa a 
punto, per cui — a montaggio ultimato 


— dopo un accurato controllo di tutto il 
lavoro svolto, il dispositivo può essere 
considerato pronto per il suo regolare 
funzionamento. 

La figura 3 riproduce l’aspetto tipico 
della basetta a circuiti stampati, vista 
dal lato dei componenti che sono stati 
rappresentati nel loro aspetto reale, e 
mette in evidenza in colore anche le 
connessioni in rame, presenti sul lato 
opposto. 

La scatola di montaggio di questo 
correttore di tonalità viene fornita com¬ 
pleta di tutto il materiale necessario, 
e di un dettagliato opuscolo- che de¬ 
scrive in forma piana ed accessibile a 
chiunque le operazioni di montaggio, de¬ 
scritte in ordine progressivo col metodo 
detto «fase per fase». Le numerose illu¬ 
strazioni ed i disegni in «esploso» che 
corredano il manuale sono stati conce¬ 
piti in modo da evitare qualsiasi possi¬ 
bilità di errore. 

Al termine delle operazioni di alle¬ 
stimento, il dispositivo deve presentarsi 
così come è illustrato alla figura 4, che 
rappresenta l’apparecchiatura vista dal¬ 
l’alto, senza il coperchio sul quale ven¬ 
gono fissate le due manopole di rego¬ 
lazione. 


COLLAUDO ED USO 
DEL DISPOSITIVO 

Prima di tutto occorre controllare 
che non esistano cortocircuiti nei due 
tratti di cavetto schermato che unisco¬ 
no le prese di ingresso e di uscita ai re¬ 
lativi raccordi, e verificare anche che 
gli altri quattro ancoraggi del circuito 


stampato siano stati esattamente collegati 
ai componenti esterni. In caso di errore, 
verrebbe molto probabilmente invertita 
la polarità della tensione di alimentazio¬ 
ne applicata al circuito stampato, con 
conseguenze assai gravi per i transistori 
ed i condensatori elettrolitici che ne 
fanno parte. 

Osservando l’involucro esterno dal la¬ 
to del quale sporgono la presa per il 
collegamento dell’alimentazione esterna, 
e l’interruttore, l’apparecchio risulta in 
funzione quando la leva di quest’ultimo 
viene spinta verso destra. Anche questo 
particolare deve essere controllato, pos¬ 
sibilmente con l’aiuto di un ohmetro. 

Agli effetti pratici, sarà perciò suffi¬ 
ciente allestire due spinotti «maschio» 
adatti alle prese di ingresso e di uscita, 
applicandoli alle estremità di due ca¬ 
vetti schermati di lunghezza conforme 
alle esigenze, facenti capo rispettivamen¬ 
te alla sorgente di segnale ed all’ingres¬ 
so dell’amplificatore propriamente detto. 

Se non è possibile usufruire della ten¬ 
sione di alimentazione disponibile nel¬ 
l’impianto principale, sarà assai facile 
inserire aH’interno del dispositivo una 
batteria di 9 V, del tipo normalmente 
usato per l’alimentazione di apparecchi 
radio tascabili a transistori. In caso con¬ 
trario, se è disponibile una sorgente e- 
sterna di alimentazione che possa for¬ 
nire la medesima tensione contipua, 
questa tensione potrà essere applicata al 
dispositivo tramite l’apposito raccordo, 
facendo molta attenzione affinché il ter¬ 
minale positivo di questa tensione di 
alimentazione faccia capo al medesimo 
contatto al quale è stato collegato il ter¬ 
minale rosso del contatto bipolare pre¬ 
visto per la batteria interna. Il polo ne¬ 
gativo deve invece far capo al contatto 
al quale è stato collegato il terminale 
nero del medesimo contatto bipolare. 

Si noti che — quando viene inserito 
lo spinotto di collegamento alla sorgen¬ 
te esterna di alimentazione, la batteria 
interna viene automaticamente disinse¬ 
rita. 

Introducendo in corrispondenza del 
raccordo di ingresso il segnale prove¬ 
niente direttamente da un trasduttore, 
oppure disponibile all’uscita di un pre¬ 
amplificatore (beninteso con un’ampiez¬ 
za non superiore a 30 mV efficaci), ed 
applicando all’ingresso dell’amplificatore 
principale il segnale disponibile in corri¬ 
spondenza del raccordo di uscita, sarà 
possibile correggere il timbro della ri- 
produzione in base alle esigenze dell’a¬ 
scoltatore. 

A tale riguardo, si rammenti che, pre¬ 
disponendo entrambe le manopole al 
centro della loro escursione, il guadagno 
del dispositivo è nullo, ed il responso 
risulta uniforme nei confronti dell’intera 
gamma delle frequenze acustiche. Per 
contro, spostando ciascuna delle suddet¬ 
te manopole verso l’estremità sinistra o 
verso l’estremità destra, si otterrà ri¬ 
spettivamente la graduale attenuazione o 
esaltazione separata per tutte le fre¬ 
quenze inferiori a 1.000 Hz e superiori 
al suddetto valore, in modo da correg¬ 
gere il timbro della riproduzione, con¬ 
formemente alle esigenze dell’ascoltatore. 


824 


GIUGNO - 1973 

























UK 437 


dicatele 
dì montag^g^io 



MBIO GEtEHirtl 


""«ri 


GENERATORE DI BASSA FREQUENZA 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Gamme dì frequenza: 

15 -- 

200 Hz 


200 4- 

2000 Hz 


2 

22 kHz 

Tensione di uscita max: 

2 V,ff 

Linearità: 


± 1,5 dB 


Distorsione su tutta la gamma: 1% 

Transistori impiegati: 3xBC177 

Ponte raddrizzatore: 4 diodi IODI 

Alimentazione: 115, 220, 250 V 

50 60 Hz 


11 generatore di bassa frequenza AM- 
TRON UK 437 è uno strumento indi¬ 
spensabile al tecnico mà che non può 
mancare anche nel più modesto labora¬ 
torio di un dilettante. Esso infatti con¬ 
sente di eseguire innumerevoli prove e 
controlli sugli amplificatori ed in qual¬ 
siasi altro circuito di bassa frequenza. 
Indispensabile è per il rilievo delle cur¬ 
ve di risposta, la misura della distorsio¬ 
ne, la messa a punto e la riparazione 
dei radioapparecchi in genere. 



requentemente, quando si de¬ 
sidera generare delle basse fre¬ 
quenze sufficientemente stabi¬ 
li si progettano dei circuiti a battimento 
i quali pur essendo molto costosi non 
sempre danno i risultati sperati. 

Gli oscillatori a resistenza e capacità, 
noti con il nome di generatori RC, a 
differenza di quelli ad induttanza sono 
senz^altro più facili da progettare ed 
inoltre la loro costruzione risulta molto 
più semplice pur permettendo di ottenere 
in uscita delle forme d'onda migliori con¬ 
giunte ad elevate doti di stabilità. Que¬ 
sti due fattori sono di notevole im¬ 
portanza in questo genere di strumenti. 
Da notare, inoltre, che eliminando le in¬ 
duttanze è possibile scendere a delle 
frequenze di pochi hertz. 

Il circuito che si utilizza nei genera¬ 
tori RC è il noto ponte di Wien che, co¬ 
me tutti i ponti del genere, deriva dal 
ponte di Wheastone, e che è anche uti¬ 
lizzato per costruire strumenti destinati 
alle misure di capacità. 

La figura 1 si riferisce al classico cir¬ 
cuito ponte di Wien che, come si può 
osservare, è costituito esclusivamente da 
elementi capacitivi e resistivi alcuni dei 
quali, come vedremo, possono essere va¬ 
riabili con continuità ed altri tramite 
commutazione. 

Si tratta di una disposizione circuitale 
la quale in virtù dei risultati veramente 
eccellenti che permette di conseguire è 
adottata negli strumenti di carattere pro¬ 
fessionale anche per il fatto che, essen¬ 
do il ponte di Wien un circuito simme¬ 
trico, è possibile prelevare direttamente 


da esso una tensione perfettamente sim¬ 
metrica. 

Inoltre anche Teffetto dovuto alle ca¬ 
pacità parassite risulta notevolmente at¬ 
tenuato. 

Naturalmente se si vuole ottenere una 
precisione molto elevata i componenti 
impiegati nel ponte di Wien debbono es¬ 
sere del tipo ad alta precisione, cosa di 
cui si è tenuto particolare conto nel 
progettare il generatore di bassa fre¬ 
quenza UK 437. 

Se si vuole comprendere il funziona¬ 
mento teorico dei circuiti a ponte è 
necessario conoscere come opera il pon¬ 
te di Wheastone: si tratta comunque di 
nozioni piuttosto elementari che sono re¬ 
peribili in qualsiasi testo di elettronica. 
Noi ci limitiamo a ricordare, riferendoci 
alla figura 1 che rappresenta un ponte di 
Wien, che è possibile dimostrare come 
la pulsazione w (2 u f) di un circuito 
di questo tipo dipenda esclusivamente 
dalla relazione: 

1 

= - 

Rd Re Cd Cc 

Pertanto se si sceglie il resistere Rd 
in modo che abbia lo stesso valore del 
resistere Re ed il condensatore Cd con 
valore identico a quello di Cc, la sud¬ 
detta relazione, per quanto concerne la 
frequenza «f» si trasforma in: 

1 

f = - 

2 ir X RC 

Siccome la frequenza è inversamente 
proporzionale alla capacità di un con¬ 
densatore, e non in funzione della sua 
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radice quadrata come si verifica nei cir¬ 
cuiti LC, se ne può concludere che con 
un solo condensatore è possibile copri¬ 
re un campo di frequenze molto più 
esteso di quanto sia concesso nei circuiti 
ad induttanza e capacità. 

E' evidente dunque che senza ricor¬ 
rere alFimpiego di condensatori varia¬ 
bili, che sono sempre ingombranti, ma 
commutando semplicemente fra loro due 
o tre condensatori fissi di valore diffe¬ 
rente è possibile coprire tutto lo spettro 
di frequenze udibili. 

Per eseguire le variazioni di frequenza 
relative ad una stessa gamma è sufficien¬ 
te sostituire i resistori fissi con dei re- 
sistori variabili o meglio con dei po¬ 
tenziometri. 



R40 

330a 

Tr3 

BC177 


Tr2 

BC177 


Tri 

BC177 


150nF 


OUTPUT 


1000|jFIU12V 


2S0V 


Cambio 

Tensione 


verde 


RfTÉ 50400-^ 


2000pF 

25V 


2000ìjF 
25 V 


OV bianco 




r 

M i,5k| 

J 220^ 

1 


Fig. 2 - Schema elettrico. 
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E' evidente infatti che se il rapporto 
fra P1-R5 e P2-R10, riferendoci allo sche¬ 
ma elettrico delPUK 437 di figura 2, 
fosse decimale (cioè rapporto 1 a 10) 
anche la frequenza avrebbe un rapporto 
dello stesso tipo; tale condizione ovvia¬ 
mente è valida per qualsiasi altro rappor¬ 
to. 

Ricorrendo a questa disposizione cir¬ 
cuitale è dunque possibile graduare cia¬ 
scuna scala, corrispondente ad ognuna 
delle tre gamme (cioè relativa a ciascu¬ 
no dei tre condensatori che sono inseriti 
nel circuito tramite il commutatore), in 
funzione della quantità di resistenza che 
è inserita nel circuito. 

E’ possibile dimostrare che la con¬ 
dizione essenziale affinché un generatore 
di bassa frequenza RC oscilli su una 
data frequenza è che il guadagno reale 
delPamplificatore deve essere rigorosa¬ 
mente uguale alla attenuazione che si 
produce nel quadripolo. 

Con i circuiti a ponte di Wien è pos¬ 
sibile scendere facilmente al disotto del¬ 
le frequenze di 50 Hz per raggiungere 
i limiti superiori di circa 200 kHz. 



UK437 


r -'5 ' ^ 




JVA 

l r 









Fig. 5 - Serigrafia del circuito stampato. 

rente continua il cui compito è quello 
di stabilizzare il punto di lavoro dello 
amplificatore. 

Per provocare una adeguata controrea¬ 
zione in corrente alternata si ricorre in¬ 


vece alPimpiego del condensatore elet¬ 
trolitico C40, il quale permette di ripor¬ 
tare al ponte di Wien la tensione di 
controreazione che si preleva dal cir¬ 
cuito di emettitore del transistore Tr3. 


IL CIRCUITO ELETTRICO (Fig. 2) 

Il circuito elettrico del generatore di 
bassa frequenza AMTRON UK 437 si 
basa, per Pappunto, sulPimpiego di un 
ponte di Wien al quale viene fatta se¬ 
guire una sezione amplificatrice. 

Da quanto abbiamo detto nel paragra¬ 
fo precedente è facile intuire che il pon¬ 
te di Wien vero e proprio è costituito 
da quattro rami distinti; due di essi com¬ 
prendono i condensatori C5, CIO e C15 
ed i condensatori C20, C25 e C30 che 
vengono inseriti a coppie di uguale va¬ 
lore mediante il commutatore M-N. La 
prima coppia C5-C20 determina la gam¬ 
ma 15 -r- 200 Hz, la seconda coppia 
CIO -e- C25, la gamma 200 Hz 2 
kHz ed infine la terza coppia C15 
~ C30, la gamma 2 22 kHz. Gli altri 

due rami del ponte sono invece costitui¬ 
ti dal resistere R5 e dal potenziometro 
PI e dal resistere RIO e dal potenzio¬ 
metro P2, Ambedue i rami, anche in 
questo caso sono simmetrici fra loro poi¬ 
ché i due potenziometri PI e P2 sono 
in tandem e determinano, come abbiamo 
spiegato, le variazioni di frequenza nello 
ambito di una stessa gamma. 

Pertanto mentre la gamma di frequen¬ 
za si sceglie agendo sul commutatore 
la variazione fine della frequenza si ef¬ 
fettua regolando i potenziometri a co¬ 
mando unico PI e P2. 

La sezione amplificatrice è caratteriz¬ 
zata dalla presenza di tre stadi amplifi¬ 
catori ad accoppiamento diretto (collet¬ 
tore-base) di cui fanno parte altrettanti 
transistori dello stesso tipo BC177. 

Nel primo stadio il transistore Tri ri¬ 
ceve la polarizzazione di base dal parti¬ 
tore composto dai resistori R30 e R35 
che contribuiscono pure a fornire Lesat- 
ta polarizzazione al secondo stadio am¬ 
plificatore cioè al transistore Tr2. 

Questa disposizione circuitale dà luo¬ 
go ad una forte controreazione in cor- 
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Fig. 4 - Vista interna deWUK 437 a montaggio ultimato. 
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Il trimmer potenziometrico P3, da 
220 11, unitamente al resistere R45, con¬ 
tribuisce a fornire Tesatta polarizzazio¬ 
ne di emettitore al transistore Tr3. Tra¬ 
mite il cursore di questo trimmer una 
parte della tensione di bassa frequenza 
viene inviata al filamento della lampa¬ 
dina a 6 V, 50 mA mediante il conden¬ 
satore elettrolitico C40. 

La caduta di tensione che si verifica 
nel filamento della lampadina agisce 
quale controreazione in modo che in u- 
scita si ottiene un’ottima stabilizzazione 
dell’ampiezza del segnale unitamente ad 
una certa riduzione della distorsione al¬ 
le frequenze più basse. 

Il potenziometro P4 ha il compito di 
consentire la regolazione del livello di 
uscita. Quindi, mentre il trimmer po¬ 
tenziometrico P3 dovrà essere regolato 
una volta tanto, durante le operazioni 
di messa a punto, la posizione del poten¬ 
ziometro P4 potrà essere variata a pia¬ 
cere in funzione del livello di uscita 
desiderato. 

La tensione di alimentazione a 24 V 
è fornita da un circuito di cui fanno 
parte il trasformatore di alimentazione 
Tl, nel cui primario di tipo universale 
115 -7- 250 Vc.a., sono inseriti l’inter¬ 
ruttore, il cambiotensione e la lampa¬ 
dina spia da 60 V - 1 mA, con il rela¬ 
tivo resistore R55 che provoca la caduta 
di tensione da 115 V a 60 V. 

All’uscita del secondario del trasfor¬ 
matore Tl si ottiene una tensione al¬ 
ternata di 25 V la quale è raddrizzata 
dal ponte costituito da quattro diodi 
IODI, La tensione pulsante che esce dal 
ponte è livellata dal filtro costituito dai 
due condensatori C50 e C55 e dal resi¬ 
store R60. 


MONTAGGIO 

Per effettuare correttamente il mon¬ 
taggio del generatore di bassa frequenza 
AMTRON UK 437 è sufficiente attener¬ 
si scrupolosamente alle istruzioni, che 
sono corredate da chiarissime riprodu¬ 
zioni serigrafica e fotografica del circuito 
stampato e da alcuni esplosi di mon¬ 
taggio e di cablaggio con relative tabelle 
di riferimento riportate nell’opuscolo al¬ 
legato al kit. 


MESSA A PUNTO 

Le operazioni di messa a punto del 
generatore di bassa frequenza AM¬ 
TRON UK 437 si limitano alla regola¬ 
zione del trimmer potenziometrico P3 
da 220 n. 

A questo scopo è necessario collegare 
in uscita un voltmetro in grado di mi¬ 
surare una tensione di 1,5 o di 3 Veff 
fondo scala. 

Portando il commutatore nella gam¬ 
ma 200 Hz -i- 2 kHz e l’indice di sin¬ 
tonia nella posizione corrispondente ai 
1000 Hz, si regolerà il trimmer P3 in 
modo da leggere sullo strumento una 
tensione efficace di 2 V. 



VIDEO 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 


Tensioni di alimentazione: 

115 - 220 - 250 V 


Frequenza di rete: 
Tensione secondaria: 
Fusibile: 


50-60 Hz 
9 V 0.5 A 
0.2 A 


Dimensioni: 


145x85x60 mm 
450 g 


r 


T- A. 


IL.® 




BINARV DÉMONSTRATOft 


12 4 8 





jiUBìfe UK842 

BINARY DEMONSTRATOR 


L^UK 842 è un semplice apparec¬ 
chio atto ad insegnare a contare 
per due anziché per dieci. 
Rappresenta un primo approccio 
airaffascinante aritmetica binaria 
che costituisce la base operativa di 
tutti i calcolatori elettronici e dei 
grandi sistemi automatizzati. 
Mediante Taccensione di quattro 
lampadine e la manovra di un com¬ 
mutatore mostra la corrispondenza 
di ciascuna cifra del sistema deci¬ 
male alla medesima scritta in codi¬ 
ce B.C.D. 

La rappresentazione visiva è utile 
per esercitarsi a riconoscere le cifre 
binarie come se esse fossero quelle 
a cui siamo da sempre abituati. 
Contenuto in una pratica scatoletta 
metallica è facilmente trasportabile 
e funziona con alimentazione dalla 
rete. 



orse pochi si soffermano a 
pensare che il sistema di nu¬ 
merazione che noi usiamo da 
tempi molto remoti, ed a cui siamo così 
abituati, non è nè Tunico nè il migliore 
possibile. 


L'origine del sistema decimale infatti 
risiede nel fatto che Tuomo primitivo, 
spinto dalla necessità di dover contare 
degli oggetti o degli animali, non ha tro¬ 
vato di meglio che usare le dita della 
mano come computer. Ora, siccome le 
dita della mano sono dieci, ecco spie¬ 
gata l’origine della numerazione deci¬ 
male. Il sistema decimale non è il miglio¬ 
re possibile, è difficilmente meccanizza- 
bile, ed in definitiva frena il progresso. 

Il grande sviluppo avvenuto in questi 
ultimi tempi del calcolo automatico, ha 
richiesto l’adozione di un altro sistema 
di numerazione più adatto alle macchi¬ 
ne, anche se per l’uomo non pratico di 
queste cose, risulta di difficile compren¬ 
sione. 

In queste righe vogliamo invece dimo¬ 
strare che il sistema di numerazione bi¬ 
nario è facilissimo. Cominceremo con un 
paragone preso a prestito dalla fanta¬ 
scienza. Supponiamo che in un lontano 
pianeta abitino esseri con due sole dita. 
Questi con molta probabilità sarebbero 
sin dall’inizio della loro civiltà abituati 
a contare nel sistema binario, ed il loro 
progresso scientifico avrebbe potuto es¬ 
sere incomparabilmente più rapido del 
nostro, in quanto sul nostro passato pe¬ 
sano secoli di uso del sistema decimale, 
complesso e poco pratico. 

Tanto per cominciare noi abbiamo bi¬ 
sogno di ben dieci simboli diversi per 
impostare qualsiasi calcolo. Nel sistema 
binario i simboli di base sono soltanto 
due. Però siamo tanto abituati ed affe¬ 
zionati al vecchio sistema, che per poter 


introdurre o ricavare dati dalle macchi¬ 
ne che usano il comodo sistema binario, 
abbiamo bisogno di impostare i dati e 
di leggere i risultati nel sistema decima¬ 
le: questa necessità richiede complessi 
sistemi di codificazione e di decodifica, 
che potrebbero essere assolutamente o- 
messi se non fossimo abituati a contare 
in un determinato modo. 

Il sistema decimale non è l’unico: in¬ 
fatti la base della numerazione può es¬ 
sere un numero qualsiasi e non necessa¬ 
riamente il dieci. 

Ora però si impone di fare quattro 
chiacchiere sui sistemi di numerazione 
in generale. 

Cominceremo a spiegare il sistema de¬ 
cimale, che è quello a cui siamo stati 
abituati sin dai banchi della scuola ele¬ 
mentare. 

Nel sistema decimale un insieme di 
dieci unità di un dato ordine costituisce 
una unità di ordine superiore. Vale a 
dire, per esempio, dieci mele costitui¬ 
scono una decina di mele, venti mele co¬ 
stituiscono due decine di mele, trenta de¬ 
cine di mele costituiscono tre centinaia 
di mele e così via. 

Sappiamo che qualsiasi numero eleva¬ 
to alla potenza zero è sempre uguale ad 
uno, elevato alla potenza uno è uguale 
a se stesso. Moltiplicando il suddetto nu¬ 
mero per se stesso un numero n di vol¬ 
te, significa elevare il numero alla po¬ 
tenza ennesima. 

Ora supponiamo di scrivere un nume¬ 
ro nel modo a noi ben noto: 

4637 
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Potremo dire che questo numero è 
formato da: 

7 unità 

3 decine 

6 centinaia 

4 migliaia 

Potremo ottenere lo stesso numero fa¬ 
cendo la somma dei seguenti quattro ad¬ 
dendi: 

(7x1) -h (3x10) + (6x100) + 

+ (4x1000) = 4637 

I numeri 1, 10, 100, 1000 che com¬ 
paiono come fattori, non sono altro che 
le successive potenze di dieci. Potremo 
quindi ottenere qualsiasi numero che vo¬ 
gliamo moltiplicando i dieci segni di 
base della numerazione araba, per la 
successione delle potenze di dieci. 

Lo stesso numero si potrà perciò scri¬ 
vere: 

(7xr) -K (3x10*) + (6x10^) + 

+ (4x10') = 4637 

Per ottenere lo stesso totale di 4637 
oggetti, potremo usare un numero n 
qualsiasi di segni diversi come base, e 
moltiplicarli per le successive potenze 
di n. 

Ora se scegliamo per n il valore 2, a- 
vremo lo stesso numero scritto nel si¬ 
stema binario. 

Supponiamo ora di voler scrivere il 
nostro numero nel sistema binario. Tale 
processo si chiama codificazione (in in¬ 
glese «encoding»). 

II processo da seguire sarà il seguente: 
11 numero da codificare subirà una se¬ 
rie di successive divisioni per due: 

4637 : 2 — 2318 col resto di 1 


2318 : 

2 


1159 

col 

resto 

di 

0 

1159 : 

2 


579 

col 

resto 

di 

1 

579 : 

2 

= 

289 

col 

resto 

di 

1 

289 : 

2 


144 

col 

resto 

di 

1 

144 : 

2 


72 

col 

resto 

di 

0 

72 : 

2 

= 

36 

col 

resto 

di 

0 

36 : 

2 

= 

18 

col 

resto 

di 

0 

18 : 

2 


9 

col 

resto 

di 

0 

9 : 

2 


4 

col 

resto 

di 

1 

4 : 

2 

= 

2 

col 

resto 

di 

0 

2 : 

2 


1 

col 

resto 

di 

0 

Ora 

scriviamo 

il 

numero 

4637 


sistema binarie, tenendo presente che la 
cifra di maggior valore, starà alFestre- 
ma sinistra, esattamente come nel si¬ 
stema decimale, e ciò per pura conven¬ 
zione. La cifra di maggior valore sarà 
il quoziente dell'ultima divisione. 

Quindi il numero decimale 4637 sarà 
equivalente al numero 
1001000011101 nel sistema binario. 

Per scrivere quindi lo stesso numero 
avremo bisogno di 13 segni scelti tra 
i due simboli fondamentali, anziché di 
4 segni scelti tra i 10 fondamentali. Que¬ 
sto sembra una complicazione, ma ve¬ 
dremo più tardi che questo non è vero. 

Per mostrare la corrispondenza tra i 
due sistemi, faremo lo stesso lavoro che 
prima abbiamo fatto per scrivere il nu¬ 
mero nel sistema decimale, ossia faremo 
la somma dei prodotti dei simboli di ba¬ 
se per le successive potenze di 2, Alla 
fine otterremo di nuovo il numero da 
cui siamo partiti. Tale operazione si 
chiama decodifica (in inglese «decod- 
ing»). 

Potremo scrivere la seguente serie di 
operazioni, partendo da destra: 


1 

X 

20 


1 

X 

1 


1 

0 

X 

2* 


0 

X 

2 

= 

0 

1 

X 

2^ 


1 

X 

4 

= 

4 

1 

X 

2' 


1 

X 

8 

= 

8 

1 

X 

24 


1 

X 

16 

= 

16 

0 

X 

2' 


0 

X 

32 

= 

0 

0 

X 

26 

= 

0 

X 

64 


0 

0 

X 

r 

= 

0 

X 

128 


0 

0 

X 

T 

= 

0 

X 

256 

= 

0 

1 

X 

T 

= 

1 

X 

512 

= 

512 

0 

X 

210 

= 

0 

X 

1024 


0 

0 

X 

2“ 


0 

X 2048 


0 

1 

X 

2*2 


1 

X 

4096 

= 

4096 


Totale 4637 

Quello che finora abbiamo spiegato è 
il sistema binario puro, ossia quello che 
avrebbe potuto sviluppare un essere che 
non avesse mai preso in considerazione 
un sistema in altra base. 

I due simboli 0 ed 1 della numerazio¬ 
ne si chiamano Bit (dalPinglese «binary 
digit» ossia cifra binaria). I valori del¬ 
le potenze di due per cui i bit vengono 
moltiplicati si chiamano «pesi» ed a 
ogni posizione del bit nel numero cor¬ 
risponde un determinato peso, a comin¬ 
ciare da destra. 

Noi però siamo ancora condizionati 
dal sistema decimale, e lo saremo an¬ 
cora per un bel po' di secoli. Il sistema 
binario puro quindi, risulta di difficile 
maneggio per Tuomo. Si sono dovuti tro¬ 
vare dei sistemi più adatti ad essere tra¬ 
sformati in decimali, anche a costo di 
perdere una buona percentuale di pos¬ 
sibilità di informazione. 

Per esprimere in codice binario tutte 
le cifre da 0 a 9, avremo bisogno di al¬ 
meno quattro bit. Infatti con tre bit le 
combinazioni possibili sono appena otto. 



Fig. 1 - Schema elettrico. 
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IMPULSI DI 
COMANDO 

1 23456789 10 



Fig. 2 - Vista delle quattro uscite dei flip-flop, utilizzate per leggere Vuscita 
del contatore. 


Num. 

TI 

T2 

T4 

T8 

Al 

A2 

A4 

A8 

0 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

1 

1^0 

0-^1 

— 

— ' 

1 

0 

0 

0 

2 

1^0 

1^0 

0-»l 

— 

0 

1 

0 

0 

3 

1-^0 

0->l 

— 

— 

1 

1 

0 

0 

4 

1^0 

l->0 

1-^0 

0->l 

0 

0 

1 

0 

5 

1^0 

0-^1 

— 

— 

1 

0 

1 

0 

6 

l->0 

l->0 

0-^1 

— 

0 

1 

1 

0 

7 

1-^0 

0->l 

— 

— 

1 

1 

1 

0 

8 

l->0 

l->0 

l->0 

l-^O 

0 

0 

0 

I 

9 

l->0 

0-»l 

— 

— 

1 

0 

0 

] 


Con quattro bit avremo invece la pos¬ 
sibilità di combinare i due segni in se¬ 
dici modi diversi. Siccome a noi ne oc¬ 
corrono solo 10, i rimanenti sei li but¬ 
tiamo disinvoltamente via. 

I quattro bit avranno i seguenti pesi; 

2*’ = 1, 2* = 2, 2' = 4, 2^ = 8 

Di norma in questo codice il bit di 
peso maggiore sta a destra. Il codice 
si chiama B.C.D. (Binary coded deci¬ 
mai) oppure codice 1248. 

Ad ogni cifra di un numero scritto nel 
sistema decimale corrisponderà un grup¬ 
po di 4 bit, ciascuno dei quali avrà il 
valore corrispondente al suo peso. Il no¬ 
stro solito numero 4637 scritto in B.C.D. 
apparirà come segue: 

0010 Olio 1100 Ilio 

e sarà di 16 bit anziché di 13 come ne¬ 
cessario per scriverlo in binario puro. 

Potremo definirlo con la seguente se¬ 
rie di operazioni: 

10'(2‘’x0 + 2‘x0 + 2^xl+2'x0) = 

= 4x10' = 4000 
10'(2“x0 + 2'xl + 2'xl+2'x0) = 

= 6x10' = 600 

10'(2'»xl + 2‘xl-f2'x0 + 2'x0) = 

= 3x10^ = 30 

10'’(2«xl + 2‘xl+2'xl+2'x0) == 

= 7x10*^ = 7 


Totale 4637 

Naturalmente non esiste soltanto que¬ 
sto sistema di codifica delle cifre de¬ 
cimali, anche se, come vedremo in se¬ 
guito, è il più comodo da applicare nei 
cosiddetti contatori. Per altre applicazio¬ 
ni si usano altri codici, ciascuno como¬ 
do per una determinata applicazione. In 
pratica le sedici possibili combinazioni 
a quattro a quattro dei due stati logici, 
possono ciascuna servire per designare 
uno dei dieci simboli del sistema de¬ 
cimale. 

Ora ci domanderemo perché si è scel¬ 
to proprio il sistema binario tra i vari 
possibili. La risposta è semplice. Suppo- 
niartio di dover usare la corrente elet¬ 
trica come mezzo ausiliario di calcolo 
(teniamo presente il pallottoliere come 
ausiliario di calcolo per il sistema deci¬ 
male) . Se volessimo usare il sistema de¬ 
cimale dovremmo possedere un aggeggio 
capace di assumere dieci stati elettrici 
completamente diversi e ben distinguibi¬ 
li, ed operare i nostri calcoli manipolan¬ 
do in vario modo questi dieci stati. La 
cosa non è impossibile, ma molto mac¬ 
chinosa, ed è usata solo in certi determi¬ 
nati casi, quando Luso del sistema deci¬ 
male è necessario, come nelle codifiche 
e nelle decodifiche. Ma per tutto il la¬ 
voro di calcolo, si è pensato di scegliere 
un sistema più semplice. Ora Tapparec- 
chio elettrico più semplice è l’interrutto¬ 
re. L’interruttore può essere sistemato in 
due diversi modi: aperto e chiuso. Ora 
se chiamiamo 0 lo stato di apertura del¬ 
l’interruttore ed 1 lo stato di chiusura, 
avremo un apparecchio capace di svol¬ 
gere qualsiasi calcolo col sistema bina¬ 


rio. Notare che la designazione degli sta¬ 
ti logici dell’interruttore è puramente 
convenzionale. Una designazione inverti¬ 
ta è pure usata nella cosiddetta logica 
negativa. 

Il più complesso elaboratore elettroni¬ 
co non è altro che un insieme di inter¬ 
ruttori, in grandissimo numero e varia¬ 
mente collegati. Lo stesso può dirsi per 
i più avanzati sistemi di automazione 
oggi esistenti. 

Il banale interruttore meccanico è so¬ 
stituito da un transistore che, essendo 
fatto funzionare tra la saturazione e V 
interdizione, funziona in pratica come 
un interruttore. Tutto il progresso in 
questo campo sta nel trovare il modo 
di contenere un numero sempre più 
grande di transistori e di collegamenti 
in uno spazio sempre più ristretto. 

In precedenza abbiamo parlato del 
contatore. Questo apparecchio è uno di 
quegli aggeggi elettrici capaci di assu¬ 
mere non due, ma dieci stati diversi. L’e¬ 
lemento base del contatore è il circuito 
bistabile o flip-flop. Anziché un inter¬ 
ruttore, questo apparecchio può essere 
considerato un deviatore ( formato an¬ 
che lui da interruttori elementari) che 


assume due posizioni successivamente 
invertite ad ogni impulso che riceve al¬ 
la sua entrata. 

Il contatore B.C.D. è formato da 
quattro di questi circuiti bistabili dispo¬ 
sti in cascata. Supponiamo di mandare 
all’entrata del contatore una serie di 
impulsi rettangolari di tensione positi¬ 
va. Il valore zero della tensione sarà il 
nostro 0 logico, mentre il valore positivo 
costante sarà il nostro 1 logico. Suppo¬ 
niamo che la commutazione di ciascun 
bistabile avvenga sul fronte di discesa 
dell’onda rettangolare. Per leggere l’u¬ 
scita del contatore utilizzeremo le quat¬ 
tro uscite superiori dei flip-flop (Fig. 2) 
che chiameremo Al, A2, A4, A8 dando 
a ciascuna il peso che le compete. 

Queste uscite sono a loro volta colle¬ 
gate al bistabile seguente. 

Supponiamo che all’istante iniziale le 
nostre quattro uscite siano allo stato 0. 
A ciò si provvede mandando un impul¬ 
so ai conduttori R (reset). I conduttori 
T servono a ricevere l’impulso destinato 
a commutare i flip-flop (trigger). 

Dalla tabellina allegata al disegno di 
fig. 2 (chiamata tabella della verità) si 
può seguire l’andaménto della situazio- 
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ne alle uscite mentre all'ingresso TI si 
sgranano gli impulsi che dobbiamo con¬ 
tare. 

Possiamo vedere che ciascun bistabi- 
le commuta soltanto quando il livello 
logico all'ingresso scende da 1 a 0, per 
il resto la tabella parla sufficientemente 
chiaro. 

Naturalmente il contatore tenderebbe 
dopo il 9 a proseguire con i numeri 
successivi fino al sedici, ma con un op¬ 
portuno artificio si dà un impulso sul 
reset al decimo impulso all'ingresso, co¬ 
sì che il contatore si dispone nuovamen¬ 
te sullo zero. Sulla natura di tale arti¬ 
ficio parleremo sulle istruzioni per un 
prossimo kit dedicato in particolare ai 
sistemi logici. 


OPERAZIONI 

CON I NUMERI BINARI 

Eseguire operazioni usando i numeri 
binari è estremamente semplice. Ovvia¬ 
mente, per l'esecuzione delle operazioni 
conviene usare il sistema binario puro 
anziché il codice B.C.D. 

Per eseguire la somma basta tenere 
presente le seguenti facili regole; 

0 -h 0 = 0 
0+1 = 1 
1 + 0=1 

1 + 1=0 con il riporto di 1 
1 + 1 + 1 = 1 con il riporto di 1 e 
così via. 

Si debba quindi sommare due nume¬ 
ri binari, per esempio; 

11011 + 11100 = noni 

ossia tradotto nel sistema decimale: 

(16 + 8 + 4 + 0 + 0)= (16 + 8 + 0 + 2+1) + 
= 27 + 28 = 32+16 + 0 + 4 + 2+1=55 

Il procedimento in binario è quasi u- 
guale a quello in decimale. 

Sottrazione 

Pur potendosi fare nel modo diretto, 
nei calcolatori si usa il metodo del com¬ 
plemento ad 1. Si dice complemento ad 
1 di un numero binario, un altro nu¬ 
mero binario ottenuto sostituendo de¬ 
gli 0 agli 1 e viceversa. 

Si somma il primo numero con il com¬ 
plemento del secondo, tenendo conto 
che l'ultimo riporto va sommato al risul¬ 
tato e non scritto a sinistra. 

Per esempio, dovendo eseguire la sot¬ 
trazione: 11100 — 11011, si procederà 
come segue: 

11100 + 

00100 complemento ad 1 


00000 + 

1 riporto 


00001 risultato 

Ossia in decimale 28 — 27 = 1 
La moltiplicazione si esegue per addi¬ 
zioni successive e la divisione per sot¬ 


trazioni successive con scalamento a si¬ 
nistra. 

Queste operazioni sono eseguite a ca¬ 
denza rapidissima negli elaboratori elet¬ 
tronici, e quindi, anche se sembrano 
molto laboriose, in pratica richiedono 
tempi di frazioni di secondo. 

Abbiamo dato queste brevi e somma¬ 
rie informazioni sul sistema di numera¬ 
zione del momento perché riteniamo che 
al giorno d'oggi nessuno possa ignorare 
la cosa o ritenerla al di fuori della pro¬ 
pria comprensione. 

Allo scopo abbiamo anche preparato 
la scatola di montaggio UK 842 che ser¬ 
ve a prendere familiarità con il sistema 
binario e con la sua rappresentazione. 


DESCRIZIONE 

DELL’APPARECCHIO 

Lo schema elettrico è molto semplice 
e funzionale. 

Un commutatore a 10 posizioni serve 
ad impostare il numero cercato nel si¬ 
stema decimale. Sulle quattro lampadine 
rosse appare il numero binario con la 
seguente convenzione: Una lampada ac¬ 
cesa definisce il bit 1 ed una lampada 
spenta definisce il bit 0. Una volta che 
con questo apparecchio si sia imparato 
a leggere correntemente ciascuna cifra, 
la verifica delle decodifiche, dei conta¬ 
tori e di tutti gli elementi che lavorano 
in B.C.D. risulterà immediata. 

L'alimentazione avviene dalla rete per 
mezzo di un cordone con presa di terra. 
Attraverso un interruttore generale, un 
fusibile da 0,2 A ed un commutatore per 
tensione di rete che commuta per le ten¬ 
sioni di 115-220-250 V, viene alimentato 
un trasformatore TA. Tale trasformato- 
re abbassa la tensione di rete a circa 
9 V. 

Da tale tensione vengono alimentate 
le quattro lampadine corrispondenti ai 
quattro bit Lai, La2, La3, La4, L'ali¬ 
mentazione delle quattro lampadine av¬ 
viene attraverso il commutatore binario 
che provvede alla codifica dèlie cifre 
decimali in codice B.C.D. Tale commu¬ 
tatore è del tipo normalmente usato per 
i predispositori dei comandi numerici 
delle macchine utensili, ed è perciò di 
tipo professionale. Il contatto avviene 
mediante quattro spazzole che strisciano 
su quattro piste anulari dorate trasfe¬ 
rendo la corrente del conduttore centra¬ 
le (C) ai quattro contatti 1, 2, 4, 8 nella 
maniera prescritta dal codice B.C.D. 

Disponendo il commutatore binario in 
modo che nella finestrella appaia una 
data cifra, le lampade rosse si accende¬ 
ranno in modo da far apparire il nume¬ 
ro stesso in codice B.C.D. La somma del¬ 
le cifre stampate su ciascuna lampadina 
dovrà dare il numero che appare nella 
finestrella. 

Disponendo di più apparecchi dello 
stesso tipo si potrà comporre la parola 
binaria corrispondente a qualsiasi nu¬ 
mero. 

Per una corretta esecuzione del mon¬ 
taggio si consiglia di seguire le indica¬ 
zioni riportate nell'opuscolo che la AM- 
TRON fornisce allegato al kit. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 



Alimentazione: 115-220-250 V c*a, 

commutabili con camblotensìonì 

Frequenza di aiimeotazione: 50 - 60 Hz 

Corrente coniinua assorbita; mA 

Guadagno in tensione; ^ 44 dE 

con carico di SOO £1 

Impedenza dingresso: > 100 kO 

Massimo segnale dlngresso con 

carico maggiore di 270 £1: 30 mV 

Massimo segnate dlngresso 

con carico di 50 £1: 6 mV 

Semiconduttori impiegati: 

2 transistori BC109C» 1 transistO' 
re 2N2219, l transistore BC140, 
l Zencr BZYSSCl® oppure 
BZY94CIS. I ponte raddrizzan¬ 
te W 005 

Dimensioni dcirapparecchio; 

145 X 80 X 50 

Peso dello strumento: 500 g 


PREAMPUFICATORE 

UNIVERSALE 


scatole 

eli montag^^io 


^BÌTÌfii^ UK 172 


Con rUK 172 FAMTRON ha inteso 
mettere a disposizione dell'amatore un 
lolly che può servire a risolvere innu¬ 
merevoli problemi che possano sorgere 
in un laboratorio, e la cui soluzione 
con metodi eonvenzionalt provocherebbe 
perdite di tempo non indifferenti. 

11 montaggio dell'apparecchiatura inol¬ 
tre insegnerà molte cose interessanti ri¬ 
guardanti gli amplificatori, che è utile 
conoscere anche in vista di future appli¬ 
cazioni. 

L'impedenza di ingresso è stata tenu¬ 
ta sufficientemente elevata in modo da 
introdurre scarse perturbazioni nei cir¬ 
cuito al quale l'amplificatore deve vent¬ 
re collegatOp 

La curva dell^amplificazione è abbastan¬ 
za piatta e la banda sufficientemente lar¬ 
ga per un gran numero di applicazioni. 
L’uscita può essere collepila a carichi 
molto variabili. La variazione della ten¬ 
sione di uscita coi carico non è ecces- 
sivat ad ogni modo un'apposita tabella 
permette di conoscere randamento di 
questa tensione. 


II guadagno in tensione è piuttosto co¬ 
stante in dipendenza del carico e quel¬ 
lo in potenza cresce in maniera abba¬ 
stanza uniforme col diminuire della re¬ 
sistenza di carico. 

L'uscita può anche essere mandata in 
corto circuito senza conseguenze danno¬ 
se per l’ampUficatore. 

hissà quanti Ira voi si saran¬ 
no trovati almeno una volta 
nella loro vita di sperimenta¬ 
tori a dover pronunciare la fatidica fra¬ 
se: «qui ci vorrebbe un amplificatore da 
inserire tra questo e quest'altro». 

Ci sono varie soluzioni a questo ap¬ 
passionante problema. 1 più bravi tra 
voi, naturalmente la maggioranza, si ar¬ 
meranno di carta e matita e cerche¬ 
ranno di poter adattare allo scopo qual¬ 
cosa che già possiedono nel cassetto, da¬ 
to che tdvolta l'urgenza di vedere il 
risultato di un esperimento non permet¬ 
te nemmeno di uscire per approvvigio¬ 
narsi del materiale adatto. 
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Altri meno bravi, cercheranno uno 
schemino su qualche rivista e cerche¬ 
ranno di adattarlo ai propri scopi, tro¬ 
vandosi subito alle prese con una mi¬ 
riade di problemi, dato che tra gli sche¬ 
mi pubblicati, in genere non se ne tro¬ 
va mai uno che vada proprio bene per 
il proprio scopo. 

I più furbi invece si terranno in casa 
un amplificatore già bell’e fatto che pos¬ 
sa adattarsi ad un gran numero di situa¬ 
zioni, e che possa essere adoperato sen¬ 
za dover perdere molto tempo che, co¬ 
me si sa, è denaro anche se si lavora per 
svago. 

Un amplificatore che, senza pretende¬ 
re di voler fare proprio tutto, permette 
di risolvere un buon numero di situa¬ 
zioni, ve lo offriamo già noi bello e 
pronto. Non avete altro da fare che di¬ 
vertirvi a montarlo e Tavrete sempre 
a portata di mano per risolvere gran 
parte dei problemi che in genere non 
hanno nulla a che fare con Fesperimen- 
to che state conducendo, ma che ne 
bloccherebbero inesorabilmente il pro¬ 
seguimento. Inoltre, se leggerete atten¬ 
tamente quanto segue, avrete occasione 
di imparare tante cose che, chissà mai, 
potrebbero venire utili in seguito. 

Seguendo la descrizione del circuito 
vedrete che sono stati fatti miracoli per 
rendere il campo di applicazione di uno 
strumento così semplice ed economico, 
più vasto di quanto immaginiate. 

II fatto di essere direttamente ali¬ 
mentato dalla rete con alimentatore sta¬ 
bilizzato, libera da un ulteriore impegno 
l’alimentatore o gli alimentatori del vo¬ 
stro laboratorio che, nel corso di un 
esperimento, saranno certamente impe¬ 
gnati in compiti ben più utili. 

L’uscita con notevole potenza su una 
bassa resistenza, lo renderanno abba¬ 
stanza indipendente dal carico. Ad ogni 
modo pubblicheremo in seguito una 
tabellina che permetterà sempre di co¬ 
noscere la tensione di uscita in dipen¬ 
denza al carico che presenterete ai mor¬ 
setti, e tante altre notizie utili che vi 
permetteranno di usare l’amplificatore 
(senza però voler pretendere yna alta 
precisione) come amplificatore di misu¬ 
ra, mettendo a profitto i dati che noi vi 
daremo ed eventualmente completandoli 


con vostre misure personali. Questo si 
può fare grazie alle eccezionali doti di 
stabilità di questo amplificatore. 

La banda passante è abbastanza lar¬ 
ga in quanto per l’attenuazione di 2 dB 
va da 30 Hz a 100 kHz. Quindi per 
segnali a bassa frequenza non intro¬ 
durrà molte distorsioni. Naturalmente, 
quando avrete verificato la possibilità 
del fenomeno che state osservando, a- 
vrete tutto il tempo per progettare e co¬ 
struire un amplificatore che meglio si 
adatti alle vostre esigenze, per resistenze 
di carico molto basse si nota un certo 
aumento della frequenza di taglio in¬ 
feriore. Per esempio per RL = 4 la 
frequenza minima sarà di 45 Hz. 

L’impedenza d’ingresso è molto alta 
per un amplificatore che non usa ele¬ 
menti ad effetto di campo, e quindi in¬ 
troduce perturbazioni trascurabili sulle 
caratteristiche dell’apparecchio al qua¬ 
le lo dovete collegare. 

La potenza erogata dipende natural¬ 
mente dal carico, ma varia poco entro 
limiti abbastanza vasti. Daremo ora una 
tabellina dei guadagni in decibel sia 
per la potenza che per la tensione. Poi 
spiegheremo come abbiamo eseguito 
questo calcolo. La tabella è data per 
valori massimi dell’ingresso, ma l’ampli¬ 
ficatore lavora su tratti lineari della cur¬ 
va caratteristica dei transistori, quindi i 
valori possono valere con buona appros¬ 
simazione anche per piccoli segnali. 
Supporremo che la resistenza d’ingresso 
sia 100 kfì. 

Avrete notato che alcune grandezze 
sono state date da un numero moltipli¬ 
cato per una certa potenza di 10. Tale 
sistema di notazione si chiama «notazio¬ 
ne scientifica». In pratica si tratta di 
moltiplicare il numero per 1 seguito da 
un numero di zeri pari alla cifra dello 
esponente. Se l’esponente è negativo bi¬ 
sogna invece dividere il numero per 1 
seguito da un numero di zeri pari alla 
cifra dell’esponente. 

Per esempio: 

1,9 

1,9 . 10-' = - = 0,00000019 

10.000.000 

1,9 • 10' = 1,9 X 10.000.000 = 

= 19.000.000 


E’ ovvio che per cifre molto piccole 
o molto grandi, questa notazione risul¬ 
ta molto comoda. 

Dalla tabella si può notare che il 
guadagno di tensione in dB per questo 
amplificatore risulta molto costante, 
mentre il guadagno di potenza presenta 
un andamento decrescente con la dimi¬ 
nuzione del carico. 

Siccome le misure eseguite per otte¬ 
nere i dati della tabellina sono state ese¬ 
guite su un prototipo di nostra costru¬ 
zione, e siccome esiste la possibilità di 
una certa variazione delle caratteristi¬ 
che dei transistori che sono forniti dal¬ 
la fabbrica, anche se contrassegnati con 
la medesima sigla, vi forniamo qui di 
seguito il procedimento per eseguire 
queste misure ed i relativi calcoli per 
il vostro proprio amplificatore, in modo 
da costituirvi una tabella di prestazio¬ 
ni di sicuro affidamento, anche se i dati 
su esposti possono variare di poco. 

Per prima cosa bisogna valutare la 
resistenza d’ingresso deiramplificatore. 
Per fare questo si collega all’uscita una 
resistenza di valore medio, per esem¬ 
pio 500 D. All’ingresso si collega un 
generatore di bassa frequenza. 

Mediante un oscilloscopio od un mil- 
livoltrnetro elettronico misureremo la 
tensione all’ingresso dell’amplificatore, 
con il generatore collegato. Avremo 
provveduto in precedenza ad inserire 
nel circuito (fig. 1) una resistenza di 
valore noto, per esempio 10 kD. 

Misureremo la tensione ai capi di que¬ 
sta resistenza. Chiameremo VI la ten¬ 
sione ai capi della resistenza di 10 kfì 
e V2 la tensione ai capi d’ingresso dello 
amplificatore. Basterà far uso della leg¬ 
ge di Ohm per sapere quanto vogliamo. 
Infatti la corrente nel circuito sarà data 
da: 

VI 

I = - 

10.000 

Ora vogliamo conoscere la resistenza 
Rx d’ingresso dell’amplificatore. 

Questa sarà data da: 

V2 

Rx = - 

I 

Si effettuino ora varie misure della 
tensione d’ingresso e della tensione di 
uscita per varie resistenze di carico, se¬ 
guendo lo schema della tabellina T2. 

Possiederemo quindi una serie di ten¬ 
sioni d’ingresso cui corrisponderanno 
una serie di tensioni di uscita, come in 
Tl. 

Le rispettive potenze si calcolano con 
la ben nota formula: 

V 

P = — 

R 

Avendo a disposizione le tensioni e 
le potenze di entrata e le tensioni e le 
potenze di uscita, potremo calcolare i 
relativi guadagni in dB. 

Cos’è un dB o decibel? 

Prima di tutto il nome dell’unità de¬ 
riva da quello del noto fisico americano 


Tensione 

d’ingresso 

V 

Potenza 
di ingresso 
W 

Resist. 

di 

carico 

a 

Tensione 
di uscita 

V 

Potenza 
di uscita 
W 

Guadagno 
di tensione 
dB 

Guadagno 
di potenza 
dB 

0,03 

9 

10-^ 

i kn 

5,12 

0,026 

44,6 

34 

0,0115 

1,32 ■ 

io-‘ 

100 

1,8 

0,032 

43,9 

43,8 

0,009 

8,1 ■ 

lO-'l 

68 

1,4 

0,028 

43,8 

45,3 

0,0068 

4,62 - 

10-' 

50 

1,08 

0,023 

44,0 

46,9 

0,0024 

5,76 - 

10-« 

16 

0,37 

0,008 

43.7 

51,4 

0,0011 

1,21 - 

IO-® 

8 

0,169 

0,0035 

43,7 

54,6 

0,00052 

2,7 ‘ 

10-’ 

4 

0,074 

0,00136 

43,1 

57,0 
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Alexander Graham Bell, contestato in¬ 
ventore del telefono ma incontestato stu¬ 
dioso di acustica. Siccome la variazione 
dell’intensità del suono che noi perce¬ 
piamo con Torecchio come lineare, di¬ 
pende in realtà dal quadrato della varia¬ 
zione effettiva della potenza sonora, per 
non dover scrivere cifre molto grandi, 
si è convenuto di usare un’unità loga¬ 
ritmica per la misura deH’unità sonora. 
Basterà consultare un manuale conte¬ 
nente le tavole dei logaritmi per vedere 
che il logaritmo di un determinato nu¬ 
mero si compone di due parti: una, a 
sinistra della virgola esprime la potenza 
a cui è elevato il numero 10 nella no¬ 
tazione scientifica di cui abbiamo prima 
parlato, ossia è un numero pari al nu¬ 
mero delle cifre a sinistra della vir¬ 
gola nel numero di partenza diminuito 
di uno. La parte a destra della virgola 
si chiama mantissa e definisce Teffetti- 
vo valore della cifra significativa. Esi¬ 
stono logaritmi a base diversa: per le 
nostre misure useremo logaritmi in ba¬ 
se 10, ma ci sono anche i logaritmi na¬ 
turali la cui base è il numero detto «e» 
e che vale 2,718281828... 

Per non annoiarvi ulteriormente con 
nozioni che potrete trarre da decine di 
testi specializzati, diremo ancora che la 
definizione del logaritmo di un numero 
è la seguente: 

si chiama logaritmo di un numero lo 
esponente a cui bisogna elevare la base 
per ottenere il numero stesso. 

L’uso dei logaritmi permette di sem¬ 
plificare notevolmente calcoli anche 
complessi. Il regolo calcolatore, basato 
appunto sui logaritmi, ne è un esempio. 

Torniamo ora ai nostri decibel. Par¬ 
leremo con il chiaro linguaggio delle for¬ 
mule. 

Per le tensioni: 

guadagno in dB = 

tensione d’uscita 

20 X logio -- 

tensione d’ingresso 

per le potenze: 

guadagno in dB = 

potenza d’uscita 

IO X logio ——-- 

potenza d’ingresso 

La cosa sembrerà oziosa, ma se si 
pensa che un guadagno di tensione di 
100.000.000 per esempio, si scrive 160 
dB. Il tutto cambia aspetto e con que¬ 
sto sapete tutto o quasi.,. 


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Per sommi capi il circuito dell’ampli¬ 
ficatore è formato da due stadi in casca¬ 
ta ad accoppiamento diretto formati da 
TRI e TR2 e da uno stadio adattatore 
d’impedenza a collettore comune for¬ 
mato da TR3. 

L’alimentazione è stabilizzata dal tran¬ 
sistore TR4 dopo essere stata raddriz¬ 
zata ad onda intera dal ponte di Graetz 
monofase BR. 



GENERATORE 


10K 


1 


500 



Fig. 1 - Schema di collegamento per il rilievo della resistenza di ingresso. 


Come vedete è una cosetta molto sem¬ 
plice, ma aspettate di sentire il resto. 

Per prima cosa vediamo in cosa con¬ 
siste uno stadio ad accoppiamento di¬ 
retto e perché è stato scelto. 

Dovendo far passare una certa poten¬ 
za in corrente alternata a frequenza 
molto bassa mediante il condensatore 
usato di solito per l’accoppiamento tra 
gli stadi in cascata, tale condensatore 
assumerebbe valori grandissimi e proi¬ 
bitivi. Primo vantaggio dell’accoppia¬ 
mento diretto quindi è l’ottenimento di 
una bassa frequenza di taglio con un 
minimo dispendio di mezzi. Inoltre l’im¬ 
piego di condensatori di valore molto 
elevato implica la presenza di transitori 
molto lunghi, che non permettono il 
passaggio di fronti d’onda molto ripidi. 

Gli amplificatori ad accoppiamento 
diretto possono essere molto pratici an¬ 
che per frequenze alte. Per esempio in 
amplificatori veramente a larga banda lo 
ingombro fisico dei condensatori di ac¬ 
coppiamento, può porre seri problemi a 
causa della loro inevitabile capacità pa¬ 
rassita con gli altri elementi del circuito. 
Non si tratta del nostro caso, ma è bene 
saperlo. Altra importante ragione per 
l’uso dell’accoppiamento diretto è che i 
condensatori di accoppiamento, se si 
vuole una frequenza di taglio molto 
bassa, occupano molto spazio. In que¬ 
sti tempi di miniaturizzazione, lo spazio 
è una cosa importante. 

Fortunatamente la buona stabilità a 
lungo termine delle caratteristiche in 
corrente continua dei transistori al sili¬ 
cio, ha reso non solo possibile, ma mol¬ 
to attraente il poter usare amplificatori 
in corrente continua anche dove non ce 
ne sarebbe in teoria bisogno. 

Questo è particolarmente vero nel ca¬ 
so dei circuiti integrati dove complicati 
circuiti sono completamente costruiti su 
una piccolissima piastrina di silicio. 

Naturalmente esistono moltissimi siste¬ 
mi di eseguire amplificatori con accop¬ 
piamento diretto (basti pensare al noto 
circuito «Darlington»). 

Il compito è facilitato anche dall’esi¬ 
stenza dei transistori a polarità opposta 


(PNP ed NPN), che moltiplica le pos¬ 
sibilità SeU’accoppiamento diretto. 

La possibilità di accoppiamento diret¬ 
to per il silicio dipende dal fatto che 
la IcBo è virtualmente trascurabile. Può 
essere usato uno strato superficiale di 
ossido sulla piastrina, che permette una 
ottima stabilità nel tempo, ed una buona 
costanza nei parametri nella serie pro¬ 
dotta. 

Inoltre è possibile avere grandi guada¬ 
gni in corrente con basse correnti di col¬ 
lettore. Naturalmente ci sono anche de¬ 
gli svantaggi, per esempio hfe dipende 
fortemente dalla temperatura, ma per 
ovviare a questo esistono degli accorgi¬ 
menti. Il calcolo delle polarizzazioni non 
può essere fatto stadio per stadio, come 
per i normali amplificatori accoppiati a 
condensatore, ma tutto il complesso de¬ 
ve essere preso in considerazione in 
quanto il segnale e la polarizzazione so¬ 
no mischiati, il livello di uscita senza 
segnale di uno stadio diventa il liyello 
di entrata senza segnale dello stadio suc¬ 
cessivo e così via. 

Sarebbe addirittura possibile avere dei 
risultati abbastanza stabili anche senza 
controreazioni, ottenendo così la massi¬ 
ma amplificazione possibile, in quanto 
la caratteristica di entrata dei transistori 
al silicio è sufficientemente lineare an¬ 
che a basse polarizzazioni. Noi abbiamo 
però preferito rinunciare a buona parte 
deU’amplificazione possibile in favore 
della massima stabilità controreazionan- 
do fortemente lo stadio di entrata sia 
mediante il resistere di emettitore R5 
privo di bypass, sia prelevando dal col¬ 
lettore di TR2 parte della tensione am¬ 
plificata dal secondo stadio e riportan¬ 
dola all’emettitore di TRI per mezzo 
della resistenza R20. La fase risulta op¬ 
posta a quella presente sull’emettitore e 
quindi abbiamo a che fare anche qui 
con una controreazione. La stabilizzazio¬ 
ne per le variazioni di temperatura vie¬ 
ne fatta solo per i due stadi ad emetti¬ 
tore comune prelevando una tensione di 
controreazione in corrente continua dal 
centro del partitore formato da R25 ed 
R30 e riportandola in base a TRI in 
opposizione a quella presente. 
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Fig. 2 - Schema elettrico. 
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Per gli amplificatori ad emettitore co¬ 
mune le considerazioni di fase sono da 
condurre nel seguente modo. 

Se la corrente aumenta in base, au¬ 
menta anche la tensione sul diodo base 
emettitore. Diminuisce la resistenza of¬ 
ferta dal transistore, quindi diminuirà la 
tensione sul terminale di collettore ed 
aumenterà quella sul terminale di emet¬ 
titore. La tensione sul terminale di col¬ 
lettore sarà in opposizione di fase con 
quella d'ingresso, mentre la tensione 
presente sul terminale di emettitore sarà 
in concordanza di fase con la tensione 
di ingresso. 

La controreazione provocata dalla re¬ 
sistenza di emettitore richiede un altro 
ragionamento. Il transistore conduce 
maggiormente quanto maggiore è la dif¬ 
ferenza di potenziale tra base ed emet¬ 
titore. Quindi (sempre nel caso NPN) 
la base, essendo per un certo grado posi¬ 
tiva, Pemettitore deve essere più negati¬ 
vo per aumentare la conduzione. Ma la 
presenza della resistenza di emettitore 
lo rende invece più positivo al diminui¬ 
re della resistenza del transistore, pro¬ 
vocando una tendenza a diminuire la 
conduzione del transistore. Da questo 
l’effetto di controreazione. Se esiste un 
condensatore di bypass l’effetto vale so¬ 
lo per la corrente continua, se questo 
non esiste l’effetto si ha anche per la 
corrente alternata. 

Un altro effetto della resistenza di e- 
mettitore è quello di aumentare la resi¬ 
stenza d’ingresso del circuito ad un va¬ 
lore pari al valore della resistenza mol¬ 
tiplicato per rhfe del transistore, d’altra 
parte qualsiasi controreazione aumente¬ 
rà la resistenza d’ingresso in quanto sarà 
necessaria una maggior tensione per pro¬ 
vocare il passaggio della stessa corrente, 
quindi la legge di Ohm ci dice che la 
resistenza aumenta. 

Diremo ora due parole sullo stadio fi¬ 
nale a collettore comune. In questo sche¬ 
ma di collegamento il segnale viene ap¬ 
plicato sulla base e viene prelevato sul¬ 
l’emettitore. Per le considerazioni prima 
svolte, il segnale di uscita sarà in fase 
con quello d’ingresso. Per l’assenza della 
resistenza di collettore la controreazione 
della resistenza di emettitore sarà più 
importante che nel montaggio ad emet¬ 
titore comune, quindi la resistenza d’in¬ 
gresso sarà alta mentre quella di uscita, 
sarà bassa in quanto su di essa non in¬ 
fluiranno le variazioni della resistenza 
del transistore. La formula della resi¬ 
stenza di uscita, a parte termini trascu¬ 
rabili, sarà: 

Rs + Rtz 

Ro =-^- 

hfe + 1 

per la corrente continua o comunque a 
bassissima frequenza. Altrimenti biso¬ 
gna ragionare in termini di impedenza, 
e la cosa ci porterebbe troppo lontano. 

Rs è la resistenza della sorgente di ali¬ 
mentazione; 

Rtt è la resistenza della giunzione ba¬ 
se-emettitore polarizzata direttamente ed 



Fig. 5 - Serigrafia del circuito stampato. 


è molto piccola, dell’ordine del centina¬ 
io di ohm. 

hfe è il coefficiente di amplificazione 
di corrente ad emettitore comune con 
uscita in corto circuito. 

Nel circuito a collettore comune non 
si ha guadagno in tensione ma solo gua¬ 
dagno in corrente, in quanto è ovvio 
che, a meno di una piccola caduta, avre¬ 
mo la stessa tensione sia sulla base che 
su R40. 

Per informazione diremo che per la 
base comune sussiste l’inverso, ossia si 
ha guadagno in tensione non in corren¬ 
te, mentre nel circuito ad emettitore co¬ 
mune si ha guadagno, sia in tensione 
che in corrente. 

Passiamo ora alle altre parti dell’am¬ 
plificatore. 

L’ingresso del segnale da amplificare 
avviene attraverso il parzializzatore PI 
ed il condensatore C5. Il valore di tale 
capacità non è molto grande, dato il pic¬ 
colo livello del segnale. 

L’uscita avviene attraverso il conden¬ 
satore C15 di elevatissima capacità. 

Lo scopo di questo condensatore è di 
permettere la messa in corto circuito 
dell’uscita senza danni per il transistore 
finale. Infatti il corto circuito avviene 
solo per la corrente alternata, e le varie 
controreazioni presenti non permettono 
che i livelli in corrente alternata per 
vari stadi assumano valori pericolosi. 

L’alimentazione avviene attraverso il 
trasformatore TA con primario a tre 
tensioni, lampada spia, fusibile di prote¬ 
zione ed interruttore generale. Il secon¬ 
dario entra nel ponte BR dal quale esce 
la corrente pulsante unidirezionale, che 
viene livellata da C20, quindi stabilizza¬ 
ta da TR4, per il quale il circuito for¬ 
mato da R45 e dallo zener DI costitui¬ 
sce il generatore della tensione di rife¬ 
rimento. All’uscita abbiamo un ulteriore 
livellamento effettuato da C25. La ten¬ 
sione stabilizzata di uscita è di 18,1 V. 


MECCANICA 

Tutto l’apparecchio è sistemato entro 
un pratico ed elegante contenitore di di¬ 
mensioni molto ridotte. Le entrate e le 
uscite dei segnali non sono coassiali, da¬ 
to il modesto valore delle frequenze in 
gioco. Consigliamo comunque di esegui¬ 
re i collegamenti agli apparecchi con 
cavo schermato, altrimenti il cavo di 


collegamento potrebbe raccogliere di¬ 
sturbi induttivi che, data anche l’alta 
impedenza di entrata, potrebbero altera¬ 
re il segnale trasmesso. 

Sul frontale della scatola appaiono 
l’interruttore generale, il potenziometro 
di regolazione del guadagno e la lam¬ 
pada spia indicante che l’apparecchio è 
in funzione. 

Ai lati fuoriescono il cordone di ali¬ 
mentazione dalla rete, le boccole di col- 
legamento per l’entrata e l’uscita, il fu¬ 
sibile ed il c^jaabiotensioni. 

All’interno sono contenuti il circuito 
stampato che porta montato anche il 
potenziometro di regolazione del guada¬ 
gno, il trasformatore di alimentazione ed 
i vari collegamenti in cavo. 

11 contenitore è di minimo ingombro, 
ed occupa un minimo spazio sul banco 
di lavoro. E’ costituito da due elementi 
in alluminio verniciato in colori di gra¬ 
devole aspetto. 


MONTAGGIO 

Cominceremo con il montaggio dei 
componenti sul circuito stampato. 

Per facilitare il compito dell’esecuto¬ 
re, pubblichiamo la fig. 3 dove appare 
la serigrafia del circuito stampato sulla 
quale abbiamo sovrapposto l’esatta di¬ 
sposizione dei componenti. 

Diamo per prima cosa alcuni consi¬ 
gli generali utili a chiunque si accinga 
ad effettuare un montaggio su circuito 
stampato. 

Il circuito stampato presenta una fac¬ 
cia sulla quale appaiono le piste di ra¬ 
me ed una faccia sulla quale vanno di¬ 
sposti i componenti. 

1 componenti vanno montati aderenti 
alla superficie del circuito stampato pa¬ 
ralleli a questa, fatta eccezione per alcu¬ 
ni che sono predisposti per il montaggio 
verticale. 

Dopo aver piegato i terminali alla giu¬ 
sta distanza, tra i fori ed aver verifica¬ 
to sulla figura il loro esatto collocamen¬ 
to, si introducono i terminali nei fori 
predisposti allo scopo sul circuito stam¬ 
pato. 

Si effettua quindi la saldatura con un 
saldatore di potenza non eccessiva, a- 
gendo con decisione e rapidità per non 
surriscaldare i componenti. 

Non esagerare con la quantità di sta¬ 
gno che deve essere appena sufficiente 
per assicurare un buon contatto. Se la 
saldatura non riuscisse subito perfetta, 
conviene interrompere il lavoro per la¬ 
sciar raffreddare il componente, e quin¬ 
di ripetere il tentativo. Tale precauzione 
vale soprattutto per i componenti a se¬ 
miconduttori, in quanto una eccessiva 
quantità di calore trasmessa attraverso i 
connettori alla piastrina di semicondut¬ 
tore, potrebbe alterarne permanentemen¬ 
te le caratteristiche, se non addirittura 
distruggerne le proprietà. 

Tutte le operazioni di montaggio sono 
ampiamente illustrate nell’opuscolo for¬ 
nito in unione al kit. 
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brevetti 


Chi desidera copia dei brevetti elencati 
può acquistarla presso l’ufficio Brevetti 
ING. A. RACHELI & C. - Viale San Mi¬ 
chele del Carso, 4 - Milano - telefoni 
468914 - 486450. 



n. 862511 

Perfezionamento nei sistemi attivi di ri¬ 
cerca e localizzazione. 

COMP. FRANQAISE THOMSON 
HOUSTON A PARIGI 


n. 862537 

Perfezionamenti alle spazzole dì motori 
elettrici. 

SOC. LE CARBONE LORRAINE 
A PARIGI 


n. 862557 

Procedimento di sviluppo dì immagini 
elettrostatiche latenti, particolarmente 
utile nell’Industria xerografica. 

RANK XEROX LTD. A LONDRA^ 


n. 862563 

Dispositivo volumetrico per la misura 
della portata dì fluidi. 

AMERICAN RADIATOR AND 
STANDARD SANITARY CORP. 

A N.Y. USA 


n. 862569 

Scorritore elettromagnetico di commu¬ 
tazione. 

SAUER HANS A MUNCHEN GERM. 

E MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD. 
A OSAKA GIAPP. 


n. 862574 

Apparecchio fotogrammetrico di resti¬ 
tuzione affine. 

HOFMANN OTTO 
A KmCHSTOCHACH GERM. 


n. 862576 

Procedimento e dispositivo per produr¬ 
re forme tipografiche a retino con un 
disegno corrispondente ad un modello 
e che sì ripete almeno in direzione 
della riga. 

N. V. WERKSPOOR AMSTERDAM 
AD AMSTERDAM 


n. 862590 

Dispositivo a quadrante per strumento 
indicatore polarizzato. 

AMETEK INC. A N.Y. USA 


n. 862595 

Relè a tenuta per rimanenza. 
SIEMENS AKT. BERLINO 
E MONACO GERM. 


n. 862599 

Macchina per l’applicazione dell’Isola¬ 
mento ai nuclei degli avvolgimenti sta¬ 
torici di macchine elettriche. 
LENINGRADSKOE, KIROVA 


n. 862610 

Memorizzatore ottico in massa avente 
un piano di memoria diviso in cellule 
di memorizzazione. 

N. V. PHILIPS 
GLOEILAMPENFABRIEKEN 
AD EINDHOVEN P. B. 


n. 862643 

Apparecchio per determinare la distan¬ 
za reciproca tra raggi o fasci paralleli 
dì certi metalli. 

THE GENERAL ELECTRIC 

AND ENGLISH ELECTRIC COMP. LTD. 

A LONDRA 


n. 862644 

Apparecchio a raggi X per radiografia. 
N. V. PHILIPS 
GLOEILAMPENFABRIEKEN 
AD EINDHOVEN P. B. 


n. 862645 

Dispositivo comprendente un tubo a 
raggi catodici con lente quadripolare di 
amplificazione della deflessione. 

C.S. 


n. 862681 

Processo per un doppio accrescimento 
epitassiale consecutivo da soluzione e 
dispositivo ottenuto con l’impiego di 
tale processo. 

RADIO CORP. OF AMERICA 
OR RCA CORP. A N.Y. USA 


n. 862690 

Circuito di diramazione per segnali elet¬ 
trici composti. 

INTERN. STANDARD ELECTRIC CORP. 
A N.Y. USA 


n. 862691 

Circuito integrato allo stato solido 
avente due soli conduttori entranti. 
ITT/IND. INC. A N.Y. USA 

n. 862703 

Dispositivo per la determinazione elet¬ 
trochìmica del contenuto in ossìgeno 
di un lìquido. 

FORSCHUNG, HOCHSCHULE 
A ZURIGO SVIZZERA 


n. 862712 

Metodo per comandare l’elemento in¬ 
cisore azionato elettromagneticamente 
da una macchina per incisione. 

N. V. WERKESPOOR AMSTERDAM 
AD AMSTERDAM 
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CHE COSA E ACCADUTO 
ALLA RIVOLUZIONE 
OEL VIOEO OOMESTICO 
NEGLI STATI UNITI 


Q entusiasmo del 1972 si è 
trasformato, nel 1973, in 
confusione per il proble¬ 
ma deirincompatibilità. Ciò nono¬ 
stante, vari sistemi sono stati in¬ 
trodotti sul mercato americano. 

Precedentemente, nel 1971, in 
USA si disse addirittura che stava 
per nascere la televisione a cartuc¬ 
cia. Poi si fecero delle conferenze. 
Apparvero anche dei prototipi. Si 
parlò di una nuova era industriale. 
La stampa ne scrisse con enorme 
rilievo. Ma i modelli di TV a car¬ 
tuccia funzionanti non si videro 
quasi. 

La rivoluzione delle cassette vi¬ 
deo non è ancora iniziata e forse 
tarderà a iniziare. Per capirne la 
ragione, bisogna conoscere alcuni 
elementi della televisione a cartuc¬ 
cia. 

Come dice il nome stesso, tele¬ 
visione a cartuccia significa sistema 
per la registrazione e la riprodu¬ 
zione di programmi televisivi me¬ 
diante Tuso di una particolare appa¬ 
recchiatura e di un televisore stan¬ 
dard. La differenza fra una cartuc¬ 
cia-video e una video-cassetta non 
è poi così distinta come nel settore 
audio. Infatti, nell'audio una car¬ 
tuccia contiene un circuito continuo 
di nastro; una cassetta ha due bo¬ 
bine. 

Nel settore video, i termini ven¬ 
gono spesso usati come sinonimi. 
Comunque, la differenza è questa: 
«Cartrivision» contiene due bobine 
sovrapposte, la cassetta SONY con¬ 
tiene due bobine collocate una di 
fianco all'altra sullo stesso piano. 

Esteriormente, la differenza con¬ 
siste nella dimensione. La cassetta 
audio ha uno spessore di circa 1/4 


di pollice e può essere contenuta 
facilmente nel palmo della mano; 
la cassetta video ha lo spessore 
maggiore di 1 pollice e la dimensio¬ 
ne di un libro, all'incirca. 

Tanto le cartucce video quanto 
le cassette hanno, per la maggior 
parte, dei nastri video magnetici 
tipo standard. 

Sono stati usati vari materiali, e 
senza dubbio ne verranno usati al¬ 
tri ma, finora i nastri magnetici si 
sono rivelati i più consoni. Forse in 
futuro ai nastri magnetici, dal co¬ 
sto elevato, si troveranno dei surro¬ 
gati. 

Esiste anche il nastro video 
«open-reel» da un quarto di pollice, 
da mezzo pollice e da un pollice. 

I costruttori statunitensi offrono 
apparecchiature in formati da V 2 
pollice o 1 pollice, con prezzi che 
vanno da poco meno di $ 1.000 
per una rudimentale apparecchiatu¬ 
ra da 1/2 pollice fino a $ 10.000 per 
un'apparecchiatura a colori da l 
pollice di qualità veramente ecce¬ 
zionale. 

Ciò conferma che l'incompatibi¬ 
lità è causa principale del lentissimo 
sviluppo del video domestico. 

II termine CTV si applica co¬ 
munque, in linea di massima, alla 
TV a cartuccia 0 a cassetta. Anche 
in questo caso più di 20 costruttori 
hanno proposto oltre 50 modelli. 
Forse i più attendibili sono: il si¬ 
stema «Cartrivision» della Cartrid- 
ge Television Ine., che utilizza un 
nastro da ^/ 2 " all'ossido di ferro, e 
il sistema SONY U-MATIC che 
utilizza il nastro HE. Il vantaggio 
di entrambi i sistemi è quello di 
possedere una certa compatibilità 
con le apparecchiature di altri co¬ 
struttori. 


La Warwich sta già costruendo 
dei sistemi Cartrivision compatibili 
e l'Admiral e la Teledyne Packard 
Bell (mediante accordo con la Car¬ 
trivision) pensano di fare presto 
altrettanto. 

Le apparecchiature SONY U- 
MATIC sono già sul mercato USA, 
benché non esista per esse una ca¬ 
tena di distribuzione come per la 
Sears o la Wards. 

La SONY sostiene che questo 
non è uno svantaggio, poiché per il 
momento non pensa ad un mercato 
consumistico. Infatti, la maggior 
parte dei costruttori di CTV (a cir¬ 
cuito chiuso) mira alle vendite per 
usi di ufficio, per usi didattici e mi¬ 
litari, nell’attesa che sorga la do¬ 
manda del privato. 

Comunque la Cartrivision punta 
a tutti i mercati, ivi compreso quel¬ 
lo interno. La Cartrivision ha già 
pubblicato un catalogo con i titoli 
dei programmi commerciali per 
lacquislo o il nolo. 

La Cartrivision afferma di non 
preoccuparsi del problema della 
compatibilità per gli usi casalinghi, 
poiché, dice, la massima parte degli 
utenti non conosce nemmeno il pro¬ 
blema. Se ne preoccupa, invece, la 
SONY la quale ha introdotto sul 
mercato il primo sistema a 3/4”. 
Le apparecchiature SONY sono 
quindi compatibili con quelle pro¬ 
dotte dalla 3M, JVC, NEC e Pana¬ 
sonic. Secondo un portavoce della 
SONY il codice segreto consiste 
nella lettera U. Qualsiasi apparec¬ 
chiatura da 3/4” il cui nome é 
preceduto dal prefisso U, come ad 
esempio i modelli U-VCR” della 
JVC, é compatibile con il sistema 
SONY. 

La JVC ha ora in progetto di co- 
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struire per il 1973 un’apparecchia¬ 
tura a cartuccia da 1”. 

L’apparecchio avrà una cartuccia 
simile alla bobina da 1 ^ 2 ” della Am- 
pex, con un nastro da 1 pollice che, 
automaticamente, si avvolge attorno 
alla bobina all’interno dell’appa¬ 
recchiatura. 

Il nastro può essere tolto dalla 
cartuccia e riprodotto su una qual¬ 
siasi apparecchiatura JVC da 1”. 

Ma l’interesse maggiore lo riscuo¬ 
te il Perfino la Panasonic, pur 
tenendo fede al contratto con il 
quale si impegna a fornire i modelli 
da 3/4 di pollice compatibili con le 
serie U della SONY, non ha inten¬ 
zione di promuoverli. Invece la So¬ 
cietà promuoverà le sue apparec¬ 
chiature da ^/ 2 ’\ 

Comunque, la decisione di man¬ 
tenere una linea di prodotti compa¬ 
tibili con il sistema SONY da 3/4” 
e con i modelli EIAJ è un indice 
della incertezza che circonda i for¬ 
mati CTV. 

I modelli EIAJ da Vi' sono com¬ 
patibili anche con l’INSTAVIDEO 
della Ampex, la Società che nel 
1956 ha fatto conoscere i video-re¬ 
gistratori da 2”. 

Ma fino al 1972, quando emerse 
rinstavideo, la Ampex si rifiutò 
di entrare nel mercato del V 2 ”. La 
Instavideo è ancora agli inizi, ma 
non si esclude uno sviluppo sen¬ 
sazionale. 

Un discorso a parte è necessario 
per il Philips VCR, un sistema che 
non è compatibile con alcun altro 
sistema CTV. Esso utilizza una cas¬ 
setta a due bobine con riàstro da 
1/2 pollice. 

II sistema della Philips, già dispo¬ 
nibile in Europa per il colore PAL, 
verrà adattato agli standard ame¬ 
ricani NTSC. 

La versione europea industriale 
del VSR è stata ora autorizzata a 8 
costruttori. 

Anche il Mag Tape Selecta Vi¬ 
sion della RCA è compatibile solo 
con le apparecchiature BELL & 
HOWELL e MAGNAVOX brevet¬ 
tate dalla RCA. 

La RCA con il Mag Tape Vision 
è ritornata temporaneamente alla 
tecnica del nastro magnetico. Ini¬ 
zialmente, Selecta Vision doveva u- 
tilizzare un procedimento di regi¬ 
strazione olografico su un nastro 
vinile standard del tipo usato nei 


supermarket per avvolgere la car¬ 
ne. 

Da allora la Società ha concentra¬ 
to gli sforzi, ed il risultato è stato 
il MAG TAPE. Si tratta di un na¬ 
stro da V 4 di pollice, che non è com¬ 
patibile né con i sistemi SONY né 
con quelli della EIAJ. La RCA so¬ 
stiene che si serve ancora dei nastri 
olografici ma non si prevede nien¬ 
te di concreto per il futuro. 

Naturalmente l’Holotape Selecta 
Vision non è stato il solo sistema 
CTV a dover affrontare dei pro¬ 
blemi. 

La causa più nota è probabil¬ 
mente l’EVR, il sistema a cartuccia 
messo a punto dalla CBS. Essendo 
il primo sistema CTV introdotto 
sul mercato, esso attirò molta atten¬ 
zione. Il brevetto fu dato alla Mo¬ 
torola, ma poi improvvisamente la 
CBS si ritirò dal progetto, proba¬ 
bilmente per non subire ulteriori 
perdite economiche. 

La CBS detiene ancora dei diritti 
di brevetto e potrebbe perfino pas¬ 
sare alla produzione se le apparec¬ 
chiature EVR lasciassero libero il 
mercato. 

La Motorola continua a costruire 
apparecchiature EVR e mira al mer¬ 
cato Europeo. Inoltre, una ditta in¬ 
glese sta costruendo apparecchiatu¬ 
re EVR ed alcune Società giappo¬ 
nesi puntano al medesimo obiet¬ 
tivo. 

Questi tentativi dimostrano che 
il nastro magnetico ha superato tut¬ 
ti i test. Ciononostante, a causa del¬ 
l’elevato costo del nastro magne¬ 
tico, vengono studiati altri metodi. 
Infatti, sono stati fatti degli espe¬ 
rimenti con dischi video, soprattut¬ 
to da parte della AEG-TELEFUN- 
KEN. Inoltre la RCA ha in proget¬ 
to un tipo diverso di sistema a di¬ 
sco. I dischi sottilissimi in plasti¬ 
ca sono di due dimensioni, da 9” 
e 12 ”. 

Il primo ha una riproduzione 
della durata di 5 minuti e il se¬ 
condo di 12 . 

Il costo previsto per il video di¬ 
sco è relativamente basso e ciò co¬ 
stituisce un vantaggio. 

Il problema, naturalmente, con¬ 
siste nel mantenere tali costi ai li¬ 
velli proposti. Ciò si è rivelato im¬ 
possibile per la maggior parte degli 
altri sistemi. 

Dopo tutto, il costo dei sistemi 


video è uno svantaggio tanto quan¬ 
to l’incompatibilità. I prezzi per 
le apparecchiature di registrazione 
e di riproduzione vanno da $ 6.000 
a $ 15.000. Ad esempio, il sistema 
della SEAR CARTRIVISION, co¬ 
stava nel giugno 1972 a Chicago 
$ 1.350. Questo non è un prezzo 
che può invogliare il pubblico ad 
acquistare una tale apparecchiatura. 
Un costo extra è rappresentato dal 
materiale registrato e riprodotto su 
queste apparecchiature. Perfino i 
nastri non registrati costano più di 
$ 10 ed inoltre esiste il problema 
di come poterli utilizzare. 

Non tutte le apparecchiature so¬ 
no in grado di registrare, ed alcune 
di quelle che lo sono possono re¬ 
gistrare solo programmi televisivi. 
Ciò richiede una telecamera e un 
apparecchio per la registrazione e 
la riproduzione, apparecchiature 
queste molto costose e fuori dalle 
possibilità medie. 

Inoltre c’è il problema della ma¬ 
nutenzione. Chi può riparare una 
apparecchiatura CTV ? Non tutti 
possono farlo, e il servizio ripara¬ 
zioni della fabbrica è molto lento. 

In conclusione, il video domesti¬ 
co è ancora un sogno. Le apparec¬ 
chiature CTV esistono, e ne ver¬ 
ranno prodotte in un numero con¬ 
siderevole entro l’anno, ma esse 
non rappresenteranno un articolo 
di largo consumo. 

Se oggi rapparecchiatura CTV 
ha un posto nel mondo, esso è le¬ 
gato airindustria, agli usi d’ufficio e 
airinsegnamento. E perfino in que¬ 
sti settori il suo progresso va a ri¬ 
lento. 

Forse un giorno il CTV entrerà 
nelle nostre case, ma non prima 
che siano superati i maggiori osta¬ 
coli, come la compatibilità e il 
costo. 

Una volta che le cassette potran¬ 
no essere facilmente intercambiabi¬ 
li tra le diverse apparecchiature, e 
quando quest’ultime avranno un co¬ 
sto ragionevole, allora le CTV si 
affermeranno. 

Molte persone hanno speso som¬ 
me abbastanza consistenti per i te¬ 
levisori a colori e ne sono soddisfat¬ 
te, e questo forse è uno dei più 
grossi ostacoli che il CTV deve af¬ 
frontare. 

da «The World of Tape», 
Cincinnati, Ohio. 
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IL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE 
DELLE RADIOCOMUNICAZIONI 

Un altro testo indispensabile per coloro che prati¬ 
cano la navigazione da diporto, usando altresì dei 
sistemi di radiocomunicazione a distanza, è IL RE¬ 
GOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI, 
completo delle risoluzioni, raccomandazioni ed ap¬ 
pendici, nella versione originale che è stampata in 
tre lingue differenti (francese, inglese e spagnolo). 

Di detto regolamento ne esiste una versione desti¬ 
nata esclusivamente al servizio mobile marittimo, a- 
vente il titolo di MANUALE DESTINATO AL SER¬ 
VIZIO MOBILE MARITTIMO, edito anch’esso nelle 
suddette tre lingue a cura dello stesso ente interna¬ 
zionale. 

La prima parte del manuale è dedicata alla termi¬ 
nologia ed alle definizioni, la seconda parte alla ri- 
partizione delle frequenze, la terza parte alle misure 
contro i disturbi e le disposizioni amministrative 
concernenti le stazioni, la parte quarta e quinta al 
personale ed alle condizioni di funzionamento delle 
stazioni del servizio mobile marittimo, relativa pro¬ 
cedura, suddivisione delle gamme ed altri interessanti 
particolari. 

Seguono inoltre numerose appendici nelle quali sono 
presi in considerazione altri importanti argomenti 
compresi i vari codici e le abbreviazioni in uso nel 
servizio mobile. 

Un testo aggiuntivo al Regolamento delle Radio¬ 
comunicazioni è costituito dagli atti finali della con¬ 
ferenza amministrativa mondiale delle radiocomuni¬ 
cazioni incaricata di trattare il servizio mobile ma¬ 
rittimo. 


RADIOFARI (1-) 

I radiofari non sono altro che delle stazioni radio, 
situate in una posizione nota, che trasmettono ad 
orari fissi, od anche dietro richiesta, dei determinati 


segnali Morse in modo da consentire a qualsiasi nave 
di effettuarne il relativo rilevamento con il radiogo¬ 
niometro, od in certi casi con il solo impiego di un 
conta secondi. 

Esistono le seguenti specie di radiofari: 

1°) radiofari circolari (RC), che sono la maggioranza. 
2°) radiofari direzionali (RD). 

3°) radiofari direzionali rotanti (RW). 

Nelle nomenclature i radiofari sono definiti con 
le seguenti caratteristiche: nome della stazione, nu¬ 
mero d’ordine, latitudine e longitudine, frequenza di 
emissione in kilohertz, segnale RT trasmesso e dati 
di emissione, (si tratta di segnali Morse che vengono 
emessi in un determinato intervallo di tempo detto 
durata del ciclo), servìzio del radiofaro, il quale in 
genere è ripartito in servizio con nebbia e servìzio 
senza nebbia, a fianco di questa voce sono riportati 
naturalmente gli orari di emissione. 



Fig. 1 - Alcune delle apparecchiature dello studio televisivo 
della stazione jugoslava di Koper - Capodistria. 
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Fig. 2 - Monoscopio usato dalla stazione jugoslava di Lju- 
bljana per le emissioni a colori. 

Radiofari circolari (RC) — sono chiamati radiofari 
circolari le stazioni radio che emettono segnali RT. 

Questi segnali sono omnidirezionali, cioè si propa¬ 
gano in modo circolare quasi uniforme, per cui pos¬ 
sono essere rilevati con un radiogoniometro. 

L’emissione in genere è intensificata nei periodi in 
cui si ha scarsa visibilità mentre viene effettuata ad 
intervalli più lunghi nei giorni di buona visibilità. 

I radiofari RC generalmente sono riuniti in gruppi 
di due o tre in modo da rendere più semplice la 
loro utilizzazione simultanea ed ottenere con maggior 
sicurezza il punto nave. 

Nei numeri successivi parleremo degli altri tipi di 
radiofari e del loro uso. 




mi 


Continuiamo l’elenco delle stazioni di radiodiffu¬ 
sione della gamma onde inedie. Fra parentesi è in- 



Fig. 3 - Immagine campione usata da Tele Lussemburgo 
(CLT = Compagnie Luxembourgoise de Télédiffusion). 


dicata la potenza ufficiale in kilowatt della stazione 
che non sempre corrisponde a quella reale. L’elenco 
è aggiornato a tutto il 1° marzo 1973. 

602 kHz, 498 m - Rostock (2), Diedrichshagen 
(10), Karl Marx Stadt (5) D-D, Nicosia CYP (20), 
Lyon Tramoyes 1, F (300), Bucuresti-Kherastrau, 
ROU (5), Sfax, TUN (5), Ivangrad (1), Kutina 
(0,05), YUG. 611 kHz, 491 m - Grafenwoehr (1()), 
Kaiserlautern (10), Nuernberg (10), D-RF, Berlin- 
Koepenik, D-RD (350), Sebaa-Aioun, MRC (180), 
Petrozavodsk, URS (150), Sarajevo, YUG (300). 
620 kHz, 484 kHz - Wavre-Overijse, BEL (150), S. 
Cruz de Tenerife, E (100), Vila Reai Tras os montes, 
POR (10), Batra 1°, EG (600). 629 kHz, 477 m - 
Erfurt, D-RD (25), Aldrans 2 (25), Lauterach 2 
(25), Lienz 2 (1), AUT, Vigra, NOR (100), Miran¬ 
da do Douro, POR (1), Timisoara 1, ROU (135), 
Tunis - Djedeida, TUN (600), Cukurova, TUR (250). 
638 kHz, 470 m - La Coruna, E (100), Limassol, 
CYP (100), Praha, TCH (150), 647 kHz, 464 m, 
Swansea (1), Redruth (1), Plymouth (1), Exeter 
(0,25), Belfast (0,25), Daventry (150), Edinburgh 
(2), Glasgow (2), Newcastle-Tyne {2),Redmoss (2), 
G, Simfereopol, URS-UKR (150). Varazdin (11 To- 
varnik 2 (20), YUG, 650 kHz, 462 m - Lages Ter- 
ceira, AZR (0,3). 656 kHz, 457 m - Bolzano, Firenze, 
Napoli, Torino, Venezia, 1, Murmansk, URS (150) . 
665 kHz, 451 m • Kaunas-Vilnius, URS (100), 
Rohrdorf, D-RF (150 g, 300 n), Athinai, GRC (15), 
Damas Sabboura, SYR (150), Hoefn, ISL (5), Li¬ 
sboa 1“ POR (150), 674 kHz, 445 m - Neumarkt 
2 (0,05), Aigen (0,05), Bischofshofen (0,05), Hief- 
lau 2 (0,05) Matrei (0,05), AUT, Marseille 1*. F 
(150), Tchernovtsy, URS - UKR (100), E1 Gawarsha, 
LBY (100), Bodoe, NOR (10), Ivanec, YUG (0,05), 
677 kHz, 443 m - Jerusalem, ISR (20). 638 kHz, 
439 m - Hof-Saale, D-RF (100 g. 40 n), Meiningen, 
D-RD (25), Sevilla. E (250), URS, 692 kHz, 434 m - 
Bartley (10), Brighton (2), Ramsgate (2), Cromer 
(2), Barnstaple (2), Swindon (0,5), Moorside Edge 
(150), WViitehaven (1,3), G, GUFA (150), URS. 
Michelet, ALG (5), Suhl-Wachenbrunn, D-RD (250). 
Nicosia, CYP (25), Viseu, POR (1), 701 kHz, 
428 m - Banska Bistrica (150), Praha (50), Bratislava 
(2), Kosice (2) Orava (2) Usti N. Labem (2), TCH, 
Flensburg (5 g, 2 n), Aachen Stolberg (2), Aurich 
(2), Herford (2). Lingen (2), Siegen, (2), D-RF, 
Radio Andora, AND (230), Sebaa Aioun, MRC 
(150), Finnmark NOR (20), Istanbul, TUR (150). 
710 kHz, 423 m - Rennes 1“, F (300), Cairo 2, EGY 
(150), lerusalem, ISR (15), Tallinn (250), Donetsk 
(150), URS, Zagreb 2 ”, YUG (25) .719 kHz, 417 m - 
Limassol, CYP (100), Muenchen Holzkirchen. D-RF 
( 150), Lodz, POL (50), Norte 1. POR (100), Oester- 
sund, S (150), Sfax, TUN (100). 728 kHz, 412 m - 
Schwerin-Woebbelin, D-RD (300), Campo de Gibral- 
tar, E (10), Klagenfurt 2®, AUT (25), Athinai, GRC 
(150), Mirandela. POR (1). 737 kHz, 407 m - Tche- 
liabinsk, URS (50), Akureyri, ISL (5), Tel .Aviv, 
ISR (600), Poznan, POL (300), Rijeka, YUG (2), 
Asyut, EGY (738 kHz) (100). 746 kHz, 402 m - 
Karaganda. URS (50), Otocac, YUG (0,05), Tiem- 










cen, ALG (4), Cottbus-Hoyerswerda, D-RD (20) 
Plovdiv, BUL (30), Lopik, HOL (120), Aleppo 
Sarakeb. SYR (100). 755 kHz, 397 m - Kuopio, FNL 
(20) 3raunschweig Kornigsiutter (200), Ravensburg 
(100), D-RF, Lisboa 2“, POR (135), Lugoj, ROU 
(400), Hurriyah, IRQ (760 kHz) (300). 764 kHz, 
393 m - Odessa, URS (10), Sottens, SUI (150). 773 
kHz, 388 m - Salzburg 2 ( 1 ), Bad St Leonhard 
(0,05), Heiligenblut 2 (0,05). Langenfeld 2 (0,05), 
Lend (0,05), Mariazell (0,05), Mittersill 2 (0,05), 
Oberdrauburg (0,05), S. Anton (0,05), S. Gallen- 
kirch 2 (0,05), S. Gallen 2 (0,05), S. Lambrecht 2 
(0,05), S. Michael I.L. (0,05), AUT, Sofia Stolnik 
(30), Varna 1° (30), BUL, S. Sebastian, E (20), 
Cairo 1°, EGY (500), Stockholm, S (150), Malm- 
berget, S (2), Voronej, URS (50), Bjelovar (0,05). 
Karlovac (1), Rozaj (1), Sibenik (0,05) YUG. 782 
kHz 384 m - Rijeka (2), Split (2), YUG, Burg, D- 
RD (250), Miramar, POR (100), Tartus, SYR (600), 
Kiev 2°, URS (150), C. Vaticano, CVA (1). 791 kHz, 
379 kHz - Limoges 1°, F (300), Kavala (150), Thes- 
saloniki (50), GRC, Astrakan, URS (50), Sabac, 
YUG (10). 800 kHz, 375 m - Leningrad 2 (100), 
Duchambe (100), URS, Nuernberg Dillinberg, D-RF, 
(50 g, 100 n), Madrid EAJ 7 (20), Palma de Mallor- 
ca EAJ 13 (2), E, Amman, JOR (200), Regna, POR 
(1), Bijelo Polje, YUG (1). 


FIELD-DAY SUL MONTE CIRCEO 

Il gruppo radioamatori dell’ALITALIA CLUB nei 
giorni 16-17 giugno, in occasione del 2° raduno e 
field-day al Monte Circeo, opererà con lo speciale 
nominativo di 10AZI, con il rilascio di una particola¬ 
re cartolina QLS. Altre notizie sull’attività di questo 
gruppo saranno pubblicate in uno dei prossimi numeri. 


NOMINATIVI 

DELLE STAZIONI 

DI RADIOAMATORI GIAPPONESI 

Le stazioni di radioamatori giapponesi hanno il 
nominativo costituito dalle lettere JA seguite da uno 
dei numeri indicati in tabella e da altre due let¬ 
tere, oppure dai gruppi JA, JD, JE, JF, JH, JR se¬ 
guiti da uno dei numeri indicati in tabella e da tre 
lettere. Altri nominativi sono formati dai gruppi com¬ 
presi fra JR6AA e JR6NZ. 


Le cifre che indicano 
guenti: 

le 

varie regioni sono le se- 

0 = Shinetsu. 

5 

= Shikoku. 

1 = Kanto. 

6 

= Kyushu, Okinawa. 

2 = Tokai. 

7 

= Tohoku, 

3 = Kinki. 

8 

= Hokkaido. 

4 = Chugoku, 

9 

= Hokuriku. 



Fig. 4 - Monoscopio usato dalla RTM (Rudiodiffuslon Télé- 
vlslon Marocaine). ' 


SIMBOLI RELATIVI ALLA CLASSE 
DELLE STAZIONI IN QUATTRO LINGUE 

FR = Stazione soltanto ricevente, collegata alla rete 
generale dei canali di collegamento, 
station uniquement réceptrice, reliée au ré- 
seau général des voies de télécommunication. 
receiving station only, connected with thè 
generai network of télécommunication chan- 
nels. 

estacion receptora unicamente, conectada a 
la red generai de vias de telecomunicacion. 

FS = stazione terrestre destinata esclusivamente 
alla sicurezza della vita umana, 
station terrestre établie uniquement pour la 
sécurité de la vie humaine, 
land station established solely for thè safetv 
of life. 

estacion terrestre utilizada unicamente para 
la seguridad de la vida humana. 



Fig. 5 - Immagine prova per emissione a colori dello studio 
televisivo di Capodistrìa. Colori delle fasce partendo da 
sinistra: bianco, giallo, celeste, verde, rosa, rosso, azzurro, 
nero. 
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RADIOTELEVISIONE EUROPEA 



Fig. 6 - Un impianto di radiocomunicazione ovviamente non 
può mancare a bordo di questo magnifico yawl che sta na¬ 
vigando nelle acque del Solent ! 


EX = stazione fissa, 

station fixe. 
fixed station, 
estacion fija. 

LR = stazione terrestre di radiolocalizzazione, 

station terrestre de radiolocalisation. 
radiolocation land station, 
estacion terrestre de radiolocalizacion. 

ME — stazione spaziale, 

station spatiale. 
space station, 
estacion espacial. 

ML = stazione mobile terrestre, 

station mobile terrestre, 
land mobile station, 
estacion movil terrestre. 


Trasmettitori radio e TV di KOPER - CAPODI- 
STRIA (Yugoslavia) 

Onde medie 

Frequenze: 1079 kHz - potenza: 100 kW. Località: 
Croce Bianca (Pirano). 

Modulazione di frequenza 

Frequenza: 97,7 MHz, potenza: 1 kW, Località: 
Croce Bianca (Pirano). 

Frequenza: 89,3 MHz, potenza: 250 W. Località: 
presso la sede di Radio Capodistria. 

Frequenza: 101,1 MHz. potenza: 1 kW. Località: 
Monte Nanos (1260 m). 

Televisione 

Trasmettitore da 20 kW (400 kW ERP). Località: 
Monte Nanos, ex Monte Re altitudine: 1260 m. sulla 
direttrice Trieste - Postumia. 

Canale: UHF 27 - frequenza video: 519,25 MHz - 
frequenza audio: 519,25 MHz. Polarizzazione anten¬ 
na: orizzontale. Diagramma dell’antenna: circolare. 

Ripetitore TV da 500 W, località: Croce Bianca 
(Pirano). Canale UHF: 58. Frequenza video: 767,25 
MHz, frequenza audio: 772,25 MHz. Polarizzazione 
di antenna: orizzontale, diagramma dell’antenna: di¬ 
rezionale. 

Indirizzo di Radio Capodistria: Radiotelevizija 
Ljubljana - Radio TV studio, Koper Capodistria. 


TELE MONTE-CARLO (Monaco) - TMC 


MO — stazione mobile, 
station mobile, 
mobile station, 
estacion movil. 

MR = stazione mobile di radiolocalizzazione, 
station mobile de radiolocalisation. 
radiolocation mobile station, 
estacion movil de radiolocalizacion. 

NL — stazione terrestre di radionavigazione marit¬ 

tima. 

station terrestre de radionavigation maritime. 
maritime radionavigation land station 
estacion terrestre de radionavigacion mari- 
tima. 


Televisione 

Banda III, canale 10 VHP - Frequenza video: 199,7 
MHz, frequenza audio: 188,55 MHz. Polarizzazione 
di antenna: orizzontale. Standard: 819 linee. Zona 
servita: da Bordighera a Marsiglia. 

Banda IV - canale UHF 35. Frequenza video: 
583.25 MHz, frequenza audio: 588.77 MHz. Polariz¬ 
zazione di antenna: orizzontale. Standard: 625 linee 
sistema; CCIR. Zona servita: da Monaco a Bordighera. 

Il monoscopio viene irradiato, di norma, fra le 
ore 1500 e le ore 1800. 

Indirizzo: Télé Monte Carlo, 16 Boulevard Prin¬ 
cesse Charlotte Monte Carlo. 



RELE 

A MAGNETORESISTEIMZA 


1 relè a magnetoresistenza per montaggio diret¬ 
to su circuito stampato è un relè elettronico 
che commuta senza contatti. Le funzioni di 
commutazione corrispondono a quelle di apertura, 
chiusura o scambio. 

Le caratteristiche principali di questo relè sono: la 
separazione galvanica tra il circuito di ingresso (co¬ 
mando) e il circuito di uscita (circuito di commutazio¬ 


ne), la velocità di commutazione e l’assenza di rim¬ 
balzi per frequenze comprese tra 0 30 kHz. 

Il circuito di comando del relè è costituito da una 
bobina il cui flusso, pilot^ una magnetoresistenza. Le 
funzioni dei contatti in uscita vengono effettuate da 
un amplificatore transistorizzato, a valle del circuito 
di comando. 



Dimensioni e disposizione dei collegamenti 


Esecuzione "Apertura" oppure "Chiusura" 



Esecuzione "Scambio" 
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01,3 + 0,1 


Foratura di montaggio nella piastra a 
circuito stampato, reticolo 2,5 mm 
(2,54 mm) (vista dal lato saldatura) 



Dimensioni in mm 


Foratura di montaggio nella piastra a circuito stampa¬ 
to, reticolo 2,5 mm (2,54 mm) ( vista dal lato saldatu¬ 
ra) 


GIUGNO — 1973 


845 







































































































































Dati tecnici 



Circuito di ingresso 



Tensione di ingresso Vi: 

12 V ± 10% 

24 V ± 10% 

Resistenza della bobina Ri: 

470 n ± 71 n 

800 X2 ± 120 n 

Frequenza di eccitazione: 

fino a 400 Hz, eccitazione ad onda quadra, senza passaggio per lo zero; 

da 400 Hz a 30 kHz eccitazione sinusoidale, ad onda quadra o a dente 

Circuito di uscita 

di sega, con passaggio per lo zero 

Funzioni 

apertura, chiusura oppure scambio 

Tensione di esercizio Ve: 

24 V ± 1 V 


Corrente di riposo max Ir: 

15 mA 


Corrente di carico le: 

fino a 100 mA a 

70°C temperatura ambiente; 


fino a 200 mA a 

25°C temperatura ambiente; 


min 5 mA per frequenze comprese tra 0 -f- 5 kHz; 

Tensione di prova: 

min 50 mA per frequenze comprese tra 5 30 kHz 

circuito di ingresso/uscita 

2.000 V ~ eff 



Schema 



Schema equivalente 



Dati per Tordinazione 

Tensione di ingresso 

Funzioni 

Codice Siemens 


Apertura 

V23101 - A0012 - AOOl 

12 V 

Chiusura 

V23101 - A0012 - A002 


Scambio 

V23101 - A0012 - A003 


Apertura 

V23101 - A0024 - AOOl 

24 V 

Chiusura 

V23101 - A0024 - A002 


Scambio 

V23101 - A0024 - A003 
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di P. SOATI 



quelito me^e 
parliamo dì ••• 


STRUMEI^I DI MISURA; 

L’OSCILLOSCOPIO 


oscilloscopio, pur essendo 
uno degli strumenti più u- 
tili nel campo della radio- 
tecnica e delVelettronica, non sem¬ 
pre è tenuto nella giusta conside¬ 
razione da molti tecnici e dilettanti, 
quasi il suo uso richieda una pre¬ 
parazione difficile da conseguire. 

In passato la scarsa propensione 
nelVusare questo apparecchio pote¬ 
va trovare una spiegazione nel prez¬ 
zo, quasi sempre elevato, che ne 
consentiva Vacquisto soltanto ai la¬ 
boratori di una certa importanza, 
ma ovviamente tale concetto non è 
più valido oggigiorno poiché sul 
mercato sono reperibili degli oscil¬ 
latori che hanno delle ottime ca¬ 
ratteristiche ad un prezzo che è 
alla portata di un modesto dilet¬ 
tante. 

Quelle perplessità che possono 
sorgere circa l'impiego di un oscil¬ 
loscopio scompaiono rapidamente 
se si comincia con l'esaminare sul¬ 
lo schermo i fenomeni più elemen¬ 
tari per passare via via a quelli più 
complessi. E' però necessario cer¬ 
care di rendersi conto del perché 
certi fenomeni danno luogo a quel¬ 
le forme oscilloscopiche: così se 
all'uscita di un dato circuito si vede 
sullo schermo un certo oscillogram¬ 
ma si potrà facilmente notare le 
alterazioni che compariranno sul¬ 
lo schermo se si altera il valore 




Fig. 1 - Oscilloscopio TES modello 0371 a doppia traccia. Banda passante cc a 8 
MHz. Sensibilità Y, 10 mVIppfcm. Sensibilità monotraccia 1 mVjppjcm. 
dei tempi da 0,1 ,iu^ a 20 msjcm. Funzionamento con trigger o ricorrente. Tubo 
da 5” piatto. 
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di un dato componente, cortocir¬ 
cuitandolo o variando la taratura 
del circuito stesso. 

Ovviamente per effettuare que¬ 
sti primi passi è indispensabile una 
guida ed in questo campo i testi 
non mancano, però Vaspirante tec¬ 
nico dovrà altresì ricordare la mas¬ 
sima del Rickert che affermava 
«tu segui la traccia di ciò che da 
mille anni è stato appreso ma non 
sempre ciò che un altro apprese ti 
si adatta: tu devi sperimentarlo da 
te, di nuovo, se vuoi veramente im¬ 
parare !». 

Citare i campi in cui un oscillo¬ 
scopio può essere utile è pratica¬ 
mente impossibile poiché il suo im¬ 
piego è esteso ad una vasta sene di 
applicazioni del tutto differenti da 
quelle elettroniche. Per attenersi 
soltanto a questo ultimo campo pos¬ 
siamo comunque dire che un oscil¬ 
loscopio permette di effettuare con¬ 
trolli del seguente tipo: 

a) messa in evidenza del rapporto 
o del confronto fra due gran¬ 
dezze. 

b) analisi dei fenomeni più sva¬ 
riati in funzione del tempo. 

c) misure di frequenza, di livello, 
di ampiezza sia per correnti con¬ 
tinue che per correnti alternate. 

d) controllo dei circuiti impulsivi 
con possibilità di stabiliré il 
tempo di salita, la larghezza e 


la caratteristica degli impulsi. 
e ) nel campo delle applicazioni ra¬ 
diotelevisive Voscilloscopio è 
indispensabile, in unione ad al¬ 
tri strumenti, per effettuare la 
perfetta messa a punto dei cir¬ 
cuiti accordati, siano essi ad 
alta, media e bassa frequenza. 
Si può dunque affermare che gli 
oscilloscopi a raggi catodici tro¬ 
vano largo impiego in qualsiasi tipo 
di misura elettrica e, mediante Vim- 
piego di appositi trasduttori, nelle 
misure fisiche in generale, in medi¬ 
cina e nella meccanica. 

Ovviamente per ogni particolare 
applicazione è necessario scegliere 
un adatto tipo di oscilloscopio, pro¬ 
blema questo che però è molto ri¬ 
stretto per quanto concerne le ap¬ 
plicazioni elettroniche limitate agli 
apparecchi radiotelevisivi. 

Scopo di queste note comunque 
non è quello di analizzare il fun¬ 
zionamento dei circuiti di un oscil¬ 
loscopio o di indicare come deb¬ 
bano essere eseguite le misure. Si 
tratta infatti di due argomenti che 
sono stati esaminati dettagliatamen¬ 
te più volte su questa stessa rivista. 
Daremo invece qualche nota gene¬ 
rale che potrà essere utile per la 
scelta di un oscilloscopio in fun¬ 
zione di alcuni parametri. 

Nell acquistare un oscilloscopio 
occorre in linea di massima tenere 



Fig. 2 - Oscilloscopio a larga banda UNAOHM G 470A particolarmente adatto 
per il servizio TV. 


presente i seguenti parametri: 
r) banda passante - sensibilità. 

2®) sampling. 

3°) base dei tempi - sincronizzazio¬ 
ne. 

4“) traccia singola - doppia trac¬ 
cia. 

5^) tubo a raggi catodici. 

6°) semplicità di impiego. 

BANDA PASSANTE - 
SENSIBILITÀ’ 

La migliore caratteristica di un 
oscilloscopio è data ovviamente da 
una ampia banda passante unita¬ 
mente ad una elevata sensibilità; 
purtroppo questi due fattori sono in 
contrasto l'uno con Valtro. Un au¬ 
mento della banda passante esige 
una diminuzione della sensibilità e 
inoltre un'alta sensibilità può dare 
luogo ad un notevole rumore di 
fondo e ad una certa deriva. 

Negli oscillatori a transistori si 
ovvia in genere a tale inconve¬ 
niente impiegando dei transistori 
del tipo FET alllngresso delVam- 
plificatore verticale, mentre t feno¬ 
meni di deriva si eliminano me¬ 
diante appositi circuiti di compen¬ 
sazione. 

SAMPLING 

Il sampling è un circuito che 
permette di eliminare il limite im¬ 
posto dal rapporto banda passante 
- sensibilità, a cui abbiamo accen¬ 
nato nel paragrafo precedente. Un 
oscilloscopio di questo genere, co¬ 
me ad esempio il modello PM 5400 
della Philips è utilizzabile per se¬ 
gnali formati da serie di forme d' 
onda ricorrenti. Ciò implica che la 
natura del segnale non deve cam¬ 
biare il periodo di campionatura. 

Su questo circuito avremo oc¬ 
casione di parlare nella rubrica I 
LETTORI CI SCRIVONO rispon¬ 
dendo ad un analogo quesito rivol¬ 
toci da un lettore. 

BASE DEI TEMPI - 
SINCRONIZZAZIONE 

Frequentemente è necessario •vi¬ 
sualizzare una tensione in funzione 
del tempo, in questo caso il gene¬ 
ratore della base dei tempi deve 
essere in grado di fornire una ten¬ 
sione che aumenta linearmente con 





il tempo. Il sistema di aggancia¬ 
mento (detto in inglese trigger ) 
permette di far partire la base dei 
tempi in ogni punto del segnale d" 
ingresso. Un comando di livello 
permette di regolare l'ampiezza del 
segnale d'ingresso sul quale viene 
per l'appunto, fatta partire la base 
dei tempi. 

Sovente il livello del trigger è 
regolabile a gradini per cui in tutti 
i casi si forma una immagine sin¬ 
cronizzata, una caratteristica questa 
che facilita notevolmente l'uso del¬ 
lo strumento. 

DOPPIA TRACCIA 
E DOPPIO RAGGIO 

Qualora sia necessario misurare 
contemporaneamente due segnali 
bisogna ricorrere all'uso di un oscil¬ 
loscopio a doppia traccia o a dop¬ 
pio raggio ed in questo ultimo caso 
il tubo oscilloscopico usato è mu¬ 
nito di due sistemi di deflessione 
verticale. 

L'oscilloscopio a doppia traccia 
ha un solo cannone elettronico ed 
i due canali sono collegati alter¬ 
nativamente al sistema di defles¬ 
sione verticale. 

Tanto l'oscilloscopio a doppia 
traccia quanto quello a doppio rag¬ 
gio presentano dei vantaggi e de¬ 
gli inconvenienti che devono essere 



Fig. 3 - Oscilloscopio della Telequipment D54 (Silverstar, Ltd Milano). Doppia 
traccia con ingressi FET. 10 MHz —10 mVlcm, completamente transistorizzato. 
Base dei tempi a 22 velocità. Calibratore di tensione incorporato. A richiesta può 
essere fornito anche per montaggio su pannello. 


TABELLA 1 

Confronto doppio raggio / doppia traccia 

Caratteristica 

Doppio raggio 

Doppia traccia 

Errore di convergenza 
delle due immagini 

Quando si utilizzano due sistemi di de¬ 
flessione, la convergenza non è perfetta 

Con un solo sistema di deflessione non 
vi è alcun errore di convergenza 

Luminosità 

Ogni canale ha disponibile tutta la lumi¬ 
nosità di uscita 

Ogni canale ha disponibili poco meno 
di un mezzo della luminosità totale dì 
uscita, tenendo conto della ripartizione 
del tempo i 

Osservazione di segnali ricevuti 
contemporaneamente 

E’ possibile senza speciali accessori ed 
anche per fenomeni non periodici 

E’ possibile, anche se con delle limita¬ 
zioni nella durata del fenomeno che de¬ 
ve essere osservato, tenendo conto di 
una frequenza finita di taglio. Nel caso 
di fenomeni periodici questo tipo di 
osservazione è sempre possibile nel mo¬ 
do alternato. 

Possibilità di misure di somma 
e differenza 

Questa possibilità può essere richiesta 
facoltativamente 

E' caratteristica di questo sistema per cui 
può essere facilmente osservata. 

- 1 
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presi nella massima considerazione 
nelVefjettuare la scelta dello stru¬ 
mento e che sono elencati nella 
tabella 1. 


TUBO A RAGGI CATODICI 

E' inutile dire che nella scelta di 
un tubo a raggi catodici ha note¬ 
vole importanza Varea utile dello 
schermo, Vintensità della lumino¬ 
sità e la qualità dello spot. 

Per area utile di un tubo RC 
s'intende quella parte del tubo che 
può riprodurre, senza distorsioni, 
un segnale. 

Per aumentare la luminosità di 
un tubo e nello stesso tempo au¬ 
mentare la durata del fosforo si 
usano in genere dei tubi a raggi 
catodici nei quali alVinterno del 
fosforo è deposto uno strato di al¬ 
luminio vaporizzato. 

Gli elettroni accelerati oltrepas¬ 
sano questo strato di alluminio pra¬ 
ticamente senza cedere energia in¬ 
teragendo con il fosforo che emette 



E’ USCITO IL NUOVO 
CATALOGO RCF 1973 

In veste elegante e di pratica con¬ 
sultazione, è uscito il nuovo catalogo 
RCF 1973 di 32 pagine illustrate, in 
cui è raccolta la produzione completa 


luce. In pratica lo strato di allu¬ 
minio si comporta esattamente co¬ 
me uno specchio che riflette la luce 
incidente e disperde rapidamente 
il calore generato in modo da ri¬ 
durre il consumo di fosforo. 

Però allo scopo di ottenere una 
maggiore quantità di luce alVuscita 
è necessario che la tensione di post¬ 
accelerazione sia abbastanza alta in 
modo da permettere al fascio elet¬ 
tronico di superare lo strato metal¬ 
lico senza cedere ima apprezzabile 
quantità di energia. 

I fosfori attualmente disponibili 
sono il tipo BE (PII in USA), sot¬ 
to eccitazione: blu, dopo incande¬ 
scenza: blu, persistenza: media cor¬ 
ta, per registrazioni con pellicole 
ad alta velocità. 

GH (P51) sotto eccitazione: blu/ 
verde, dopo incandescenza: blu/ 
verde, persistenza: media corta, per 
applicazioni generali. 

GP (P2) sotto eccitazione' blu, 
dopo incandescenza: giallo, persi¬ 
stenza: media corta, applicazioni 
generali in bassa frequenza. 


GM (P7) sotto eccitazione blu/ 
bianco, dopo incandescenza giallo, 
persistenza lunga, applicazioni a 
bassa frequenza con impulso sin¬ 
golo. 


SEMPLICITÀ’ DTMPIEGO 

La facilità di impiego di un oscil¬ 
loscopio è estremamente difficile 
da definire ed in genere dipende 
dagli scopi ai quali lo strumento 
è destinato. 

In linea di massima un oscil¬ 
loscopio deve avere i comandi fun¬ 
zionali e disposti in modo razionale 
in modo che lo strumento sia usa¬ 
bile senza particolare difficoltà. 
Oggigiorno si tende ad aumentare 
la automazione del funzionamento 
cosa che consente fra l'altro lo 
uso di questi strumenti anche a 
personale che non sia eccessiva¬ 
mente esperto. 

Le figure 1, 2, 3 si riferiscono 
a tre differenti oscilloscopi facil¬ 
mente reperibili in commercio. 


di questa famosa ditta, che occupa 
una posizione di primo piano nel 
campo delle costruzioni elettroniche. 
Il catalogo descrive: 

— Microfoni a cardioide, panora¬ 
mici e relativi accessori. 

— Colonne sonore, compreso il nuo¬ 
vo modello CS2/E con potenza 24 W, 
impedenza 8 lì e risposta di frequen¬ 
za di 120 “ 100.000 Hz, oltre ad 
una nuovissima serie di colonne 
in alluminio estruso, denominata 
CSM/5, costituita da 5 modelli di¬ 
versi, in grado di soddisfare tutte 
le possibili esigenze. 

— Diffusori acustici con i nuovi 
modelli da incasso con pannello in 
alluminio sfazzonato ed anodizzato 
DA/2 - DA/1 e DAS/7. 

— Attenuatori ad impedenza costan¬ 
te ed a trasformatore e selettori di 
nuovissima concezione. 

— Diffusori a tromba completi di 
unità, fra i quali meritano particola¬ 
re menzione i nuovi modelli HU-220 
e HD-220T. 

— Unità magnetodinamiche - mem¬ 
brane - trasformatori - membrane di 
ricambio. 

— Supporti tromba per auto. 

— Alimentatori ed amplificatori B.F. 
a transistori con alimentazione a 
batteria, fra cui il nuovo modello 
AM-102 con potenza max di 15 W 
e dimensioni e peso particolarmente 
contenuti. 

— Amplificatori B.F. a transistori con 


alimentazione a c.a., comprendenti 
i nuovi modelli AM-861 e AM-960 
con potenza max di 100 W e rispo¬ 
sta di frequenza rispettivamente di 
100 15.000 Hz e 20 ^ 20.000 Hz. 

— Sinto-amplificatori e sintonizzato¬ 
ri per filodiffusione. 

— Unità di potenza a transistori. 

— Miscelatori e preamplificatori a 
transistori, fra i quali il nuovo mo¬ 
dello di preamplificatore-miscelatore 
stereo a 6 canali (12 mono) PRSIOO. 

— Centralini e rack per impianti 
sonori. 

— Amplificatori - unità di potenza - 
sintonizzatori per centralini a rack. 

— Miscelatori - sintonizzatori. 

— Pannelli predisposti per centralini 
a rack. 

— Tavoli di regia e discoteche. 

— Altoparlanti e tweeter per Hi-Fi 
con le nuove unità MR40, con rispo¬ 
sta di frequenza 800 -- 23.000 Hz 
e TWIO - TW105 con risposta di 
frequenza rispettivamente di 3.000 — 
25.000 Hz e 5.000 j 20.000 Hz. 

— Diffusori acustici. 

— Giradischi e amplificatori Hi-Fi. 

— Complessi Hi-Fi. 

Come si vede, un catalogo che 
sarà ampiamente apprezzato dai tec¬ 
nici i quali potranno richiederlo 
gratuitamente scrivendo a: 

RCF - Direzione Commerciale - 
Via Alberto Mario, 28 - 
20149 MILANO, 
citando la nostra rivista. 
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la tecnica delle telerlparazioui 


sesta parte 


di P. SOATI 


IMPARIAMO A INDIVIDUARE 
LE ANOMALIE DEI TELEVISORI 
GUARDANDO LE IMMAGINI 


% 


onte abbiamo visto nelle cinque puntate pre¬ 
cedenti una data alterazione delVimmagine 
di un televisore può essere provocata da cau¬ 
se differenti e così pure una stessa avaria può dare 
luogo a delle alterazioni di immagine pure differenti. 


Per facilitare Vindividuazione delle anomalie ab¬ 
biamo tracciato delle tabelle in cui a ciascun tipo di 
alterazione delVimmagine corrisponde la probabile 
causa ed il numero della figura in cui il caso è 
trattato, sempre riferendosi alle precedenti puntate. 



ALTERAZIONE 

DELLTMMAGINE 

PROBABILE CAUSA DELL’ANOMALIA 

NUMERO 
DELLA FIGURA 

Definizione mediocre. 
Immagine sfuocata. 

Fecalizzazione difettosa. 

Regolazione del limitatore di disturbi sulFimmagine 
troppo spinta. 

Regolatore di luminosità troppo spinto. 

Irregolarità nel circuito di alimentazione EAT. 
Oscillatore di media frequenza regolato in modo 
scorretto. 

Linearità del circuito di riga insufficiente. Bobina di 
deflessione regolata scorrettamente. 

Intensità dei segnali ricevuti troppo debole. Difetto 
delFantenna o dello stadio di ingresso del ricevitore. 
Portante di un’altra stazione televisiva in offset (cioè 
spostata leggermente di frequenza) ricevuta ad una 
distanza superiore alla portata normale (difetto sal¬ 
tuario) . 

Immagini multiple provocate da segnali provenienti 
dalla stessa emissione per via diretta ed indiretta o 
secondo percorsi differenti. 

1 

10 

11 

16 

20 

21 

24 

25 

26, 27, 28 


Emissioni radioelettriche non modulate. Oscillatori 
locali di altri ricevitori. Generatori di segnali di 
prova 0 di misura. 

29, 33, 34, 35 

Distorsione 

deirimmagine. 

Dispositivo per il comando della centratura di riga 
deirimmagine regolato scorrettamente. 

2, 3 


Dispositivo di comando di linearità di riga regolato 
scorrettamente. 
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ALTERAZIONE 

DELL’IMMAGINE 

PROBABILE CAUSA DELL’ANOMALIA 

NUMERO 
DELLA FIGURA 


Dispositivo di comando della linearità di quadro rego¬ 
lato scorrettamente. 

Dispositivo di comando della ampiezza di riga rego¬ 
lato scorrettamente. 

Dispositivo di comando dell’ampiezza di quadro re¬ 
golato scorrettamente. 

Ronzio dovuto al circuito di alimentazione. Cattivo 
filtraggio della AT nei circuiti di alta e media fre¬ 
quenza. 

Irregolarità delLalimentazione AT. 

Cattiva sincronizzazione di riga. 

Immagini multiple provocate da segnali provenien¬ 
ti all’antenna secondo tragitti diretti ed indiretti. ' 

Apparecchi di diatermia del tipo a tubi elettronici. 

7 

8 

9 

13 

15 

18 

25, 26, 27, 28 

62 

Reticolo 

Segnale audio sovrapposto al segnale video. 

Emissione radioelettrica non modulata. Oscillatore 
locale di altro ricevitore. Generatori di segnali di 
prova o di misura. 

Rapporto di ampiezza video/audio nei circuiti di 
media frequenza scorretto. 

Tubo a vuoto difettoso (oscillazioni parassite). 
Apparecchio di riscaldamento ad alta frequenza. 
Apparecchio di diatermia. 

12 

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 

37, 38 

17 

55 

56, 57 

58, 59, 60 

Immagine suddivisa 

0 con strisce e fasce. 

Dispositivo per il centraggio di riga dell’immagine 
regolato in modo scorretto. 

Apparecchio di diatermia. 

2, 3 

58, 59, 60 

Immagine instabile 

0 che si sposta. 

Sincronizzazione difettosa deirimmagine. 

Cattiva sincronizzazione di riga, s 

Portante di un’altra emittente televisiva in offset 
ricevuta ad una distanza superiore a quella normale. 

19 

18 

25 

Immagine negativa 

Emissione radioelettrica non modulata. Oscillatore 
locale di altro ricevitore. Generatore di segnali di 
prova 0 di misura (segnali piuttosto forti). 

33 

Linee o strisce brillanti, 
orizzontali o quasi 
orizzontali. 

Dispositivo di comando per il centraggio di riga del¬ 
l’immagine mal regolato. 

Dispositivo di comando per il centraggio di quadro 
dell’immagine mal regolato. 

Segnali in ricezione molto deboli. 

Regolazione della luminosità troppo spinta. 

Scarto canale video-audio insufficiente. 

Irregolarità nell’alimentazione AT. 

Sincronizzazione d’immagine difettosa. 

Portante di un’altra emissione televisiva con offset 
in frequenza, ricevuta ad una distanza superiore di 
quella normale. 

Oscillazioni di Barkhausen. Lampade ad incande¬ 
scenza con filamento non elicoidale. 

Trapano elettrico. 

2 

5 

5 

11 

12 

15 

19 

25 

40, 41 

42 
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ALTERAZIONE 

DELLTMMAGINE 

PROBABILE CAUSA DELL’ANOMALIA 

NUMERO 
DELLA FIGURA 


Sega elettrica. 

43 


Macchina per cucire elettrica. 

44 


Piccolo motore a collettore, giocattoli elettrici, rasoi 



elettrici, suonerie alimentate da batterie. 

45, 46 


Commutatore difettoso o cattivo contatto in un ter- 



mostato 0 altro apparecchio domestico. 

49 


Sistema di accensione ad alta tensione. 

51, 52 


Accensione di tubi a scarica alimentati dalla rete. 

53, 54 


Tubo a vuoto difettoso (oscillazioni). 

55 


Apparecchi di diatermia. 

58, 60 


Apparecchi di diatermia a scintilla. 

61 


Apparecchi a raggi ultravioletti. 

62 


Scariche fra isolatori delle linee aeree ad alta ten- 



sione. Insegne luminose al neon. 

63, 64 


Schermatura delle linee ad AT. 

65 

Punti 0 linee 

Apparecchi di radiorivelazione. 

39 

tratteggiate brillanti. 

Trapano elettrico. 

42 


Sega elettrica. 

43 


Macchine per cucire elettriche. 

44 


Piccoli motori a collettore, giocattoli elettrici, rasoi 



elettrici suonerie a batteria. 

45, 46 


Motori a corrente alternata a collettore a lama, usati 



normalmente negli elettrodomestici. 

47, 48 


Commutatore difettoso oppure cattivo contatto di un 



termostato od altro dispositivo di un elettrodome¬ 



stico. 

49 


Sistema di accensione ad alta tensione. 

51, 52 


Accensione di tubi a scarica alimentati dalla rete 



elettrica. 

53, 54 


Apparecchi di diatermia a scintilla. 

61 


Apparecchi a raggi ultravioletti. 

62 


Scarica fra isolatori di linee aeree AT. Insegne lumi¬ 



nose al neon. 

63, 64 


Schermatura di linee ad alta tensione. 

65 

Strisce nere verticali 

Dispositivo di comando del centraggio di riga della 


0 quasi verticali. 

immagine mal regolato. 

4 


Cattiva linearità di riga. Bobina di deflessione rego¬ 



lata in modo scorretto. 

21 


Scarica corona in un circuito ad alta tensione di rice¬ 



vitore di televisione vicino o di altri apparecchi simi¬ 



li. Oscillazioni parassite nel circuito di uscita di riga. 

22 


Emettitore radioelettrico. Oscillatore locale di rice¬ 



vitore. 

37 

Strisce nere orizzontali 

Ronzio nelPamplificatore video. Corto circuito fila¬ 


0 quasi orizzontali. 

mento-catodo nel tubo a raggi catodici. 

14 


Irregolarità nelPalimentazione AT. 

15 


Cattiva sincronizzazione di riga. 

18 


Commutazione di impianti elettrici di breve durata, 



commutazione di relè. 

50 

Strisce anche oblique. 

Scarica corona in circuiti ad AT di ricevitori TV 



vicini ad altri apparecchi simili. Oscillazioni parassite 



negli stadi di uscita di riga. 

23 
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l’angolo 
del CB 


QSO 
club CB 

A seguito del nostro invito di due 
numeri addietro cioè ad una fatti¬ 
va collaborazione tra noi e le varie 
associazioni CB abbiamo ricevuto 
molti indirizzi di sedi con preghiera 
di pubblicarli. 

Siamo così riusciti a raccogliere 
i seguenti nominativi: 

PIEMONTE 

Torino - Torino CB club, C.so Ca¬ 
sale, 182 bis. 

LOMBARDIA 

Milano - Associazione Beltrami - 
Via De Amicis, 17 
Busto Arsizio - RCB radio Club Bu¬ 
stese - Via Leonardo Da Vinci 
Cittiglio - Associazione CB 27 - Via 
per Varese, 144 

Varese - Radio Club Malpensa - 
V.le Ticino, 76 A. 

LIGURIA 

Genova - AIR BC - V.le Narisano, 2 
Genova - Associazione Amici CB 
della Suberba - Via Lomellinino, 
15/2 

Genova - Radio Club 27 - C.so Eu¬ 
ropa, 805. 

TRE VENEZIE 

Trento - Club Amici delTetere - Via 
dei Ferrovieri, 13 
Trieste - Radio Club Trieste - Via 
D’Alviano, 8 



Venezia Mestre - Associazione S. 

Marco 27 - C.so del Popolo, 61 
Vicenza - Radioamatori CB Vicen¬ 
za - Via Margherite, 9. 

EMILIA ROMAGNA 
Bologna - Associazioni G. Marconi 
- Via Emilia Ponente, 127 
Parma - Club CB - Via Viotti, 11 
Rimini - RCB Romagna - Via Mat¬ 
teotti, 11. 

MARCHE 

Ascoli Piceno - CB Piceni - Via A. 
Vecchi, 1 

Civitanova - Amici della 27“ Civi- 
tanovese - Via Leopardi, 91 
Pesaro - CB Club Pesaro - Via De 
Gasperi, 70. 

TOSCANA 

Firenze - RAF Radio Associazione 
Fiorentina - V.le Michelangelo, 
La Loggia 

Follonica - CB Follonica - Via Dei 
Gracchi, 33 

Livorno - Club R L 27 - Via della 
Madonna, 85/8 

Lucca - La Tortuga - Via S. Gior¬ 
gio, 27. 

SICILIA 

Catania - Catania CB Club - Via 
Etnea, 734/22 

Palermo - Associazione Siciliana A- 
matori Banda Cittadina prò Rap¬ 
porti Umani - Via Principe di 
Villafranca, 29. 

Come si vede, non solo mancano 
molte città ma addirittura Regioni. 
Contiamo molto sul sollecito invio 
delle informazioni per completare 
presto e bene Telenco. 


di ALLIGATORE Alberto 


notizie 
In breve 

RIUNIONE CB 
AL PICCOLO TEATRO 

In una Milano plumbea e triste 
per i gravi episodi di violenza poli¬ 
tica accaduti nei giorni precedenti 
si è svolta il 15 Aprile la riunione 
CB organizzata da «CB italiana». Il 
sindaco di Milano, Aldo Aniasi, si 
è limitato ad esprimere la sua ca¬ 
lorosa adesione morale poiché i fu¬ 
nerali del milite ucciso da teppisti 
extraparlamentari lo hanno impe¬ 
gnato altrove. Per Fidentico motivo 
altri illustri invitati hanno disertato 
la riunione. Ciò nonostante il suc¬ 
cesso della manifestazione è stato 
inequivocabile. Oltre al presidente 
di «CB italiana», è intervenuto 
Marco Maderna docente di psico¬ 
logia delFuniversità di Milano, che 
ha illustrato i moventi inconsci del 
fenomeno CB. 

A livello politico interno è stata 
ribadita la volontà di formare un 
democratico collegio di rappresen¬ 
tanti delle varie associazioni per 
un più organico e omogeneo com¬ 
portamento del movimento CB in 
Italia. 

La presenza sempre più numero¬ 
sa dei rappresentanti delle sedi CB, 
ha confortato la speranza che quan¬ 
to prima si crei il «sospirato» riav¬ 
vicinamento di tutti i clubs italiani. 
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CACCIA AL TESORO 



Si è svolta Domenica 15 Aprile, 
una riuscita caccia al tesoro orga¬ 
nizzata dalla Associazione RCB 
(Radio Club Bustese). La bella 
stagione invita ovviamente alle 
scampagnate e il caldo sole che ha 
accompagnato lo svolgersi della ga¬ 
ra ne ha favorito Tesito positivo. 

I partecipanti hanno iniziato il 
percorso Via Leonardo Da Vinci 
presso la chiesa dei Frati, sede 
appunto delFRCB. Percorso che si 
è snodato per Besozzo, Laveno, 
Cittiglio con arrivo a Vararo pres¬ 
so il ristorante «Acquetta». C'è sta¬ 
ta quindi la premiazione dei vin¬ 
citori : primo Lamico Gianni di 
Busto meglio conosciuto come «Fan¬ 
tasma» che ha vinto un rosmetro 
Lafayette. Secondo «Falco» che ha 
avuto come premio un Wattmetro 
Amtron UK 385, offerto dalla GBC 
di Castellanza - Via Lombardia, 59. 
In clima di festa generale con re¬ 
gali ai gringhellini e così via, è 
seguito un carica batterie memo¬ 
rabile. L'organizzazione della Asso¬ 
ciazione bustese è stata impecca¬ 
bile, complimenti ! ! 


Un'azzeccata presentazione, è 
costituita da una breve introduzio¬ 
ne tecnica di quattro pagine. 

Nel volume (120 pagine, il dop¬ 
pio di qualunque altro catalogo del 
suo genere) troviamo solo nomi di 
qualità unanimemente riconosciuti 
come Tenko, la casa giapponese 


che ha felicemente abbinato la qua¬ 
lità al prezzo, Sommerkamp, John¬ 
son, Midland, Tokai, Galaxi tanto 
per limitarci ai prodotti finiti. Altre 
due case di prestigio ampiamente 
illustrate sono: la Hustler la più 
famosa produttrice di antenne per 
auto e la HY-Gain, tanto conosciu- 


24 GIUGNO: 

TUTTI DONATORI DI SANGUE 

Ancora la RCB (radio club bu¬ 
stese) si evidenzia per il suo senso 
organizzativo e umanitario. I CB 
del varesotto hanno infatti lanciato 
la proposta, in collaborazione con 
l'Avis locale di indire la giornata 
dei CB DONATORI di sangue in 
data 24 Giugno. Ci uniamo all'in¬ 
vito segnalando l'iniziativa ed e- 
stendendolo non solo ai CB ma a 
tutti coloro che possono farlo. 


NUOVO CATALOGO GBC - 
COMMUNICATIONS BOOK 

Abbiamo ricevuto in questi gior¬ 
ni una copia dell'ormai leggenda¬ 
rio Communications Book. Diciamo 
leggendario perché da Gennaio at¬ 
tendevamo la sua uscita. Purtroppo 
prima le agitazioni sindacali dei 
tipografi poi quelle delle poste, 
hanno ritardato l'arrivo del più 
completo e vasto catalogo dedicato 
agli apparati ricetrasmittenti ope¬ 
ranti sulle frequenze più comuni 
e ai loro accessori. 


Coperiirta dei Communi 
calions Book. ì CB e gli 
OM possono trovare in 
questo catalogo il meglio 
delta produzione mondia¬ 
le^ 
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ta da non aver bisogno di presen¬ 
tazione. La perla più invidiabile 
Ja troviamo a pag. 65: Galaxi 
R-530; ricevitore professionale da 
0,5 a 30 MHz con sensibilità 0,1 
\iV. Favoloso! 

Il prezzo di vendita: circa lire 
1.600.000. 

L^unica lacuna, se vogliamo de¬ 
finirla così, è la mancanza del 
prezzo accanto a ogni apparato. 
Per comprendere il motivo di ciò, 
bisogna ricordare che, al contrario 
di tutti gli altri che trattano queste 
apparecchiature, la GBC italiana 
ha una rete di vendita estesissima 
e realmente capillare per cui per 
il potenziale cliente non è un fa¬ 
stidio ma addirittura un piacere 
contattare il negozio GBC più vi¬ 
cino, usandolo già spesso come 
luogo di ritrovo. 

QUATTRORUOTE E I CB 

Più volte il mensile Quattro- 
ruote si è occupato di noi CB sem¬ 
pre in rapporto, alPutilità del ba¬ 
racchino in barra mobile. Nel mese 
di Maggio, Quattroruote pubblica 
nella rubrica dei fuori strada, sei 
stupende pagine a colori interamen¬ 
te dedicate alPuso che sui fuori 
strada appunto, si può fare dei ri- 
cetrasmettitori. 

NelFarticolo corredato da foto e 
dettagliate informazioni, i CB più 
sportivi possono trovare utili infor¬ 
mazioni sul montaggio dei barac¬ 
chini suirautomobile. 

P MAGGIO - 

CONVEGNO CB AD ARAZZO 

Martedì primo Maggio, siamo 
balzati sulla nostra barra mobile 
e, percorrendo la famosa super stra¬ 
da dei due mari, ci siamo fermati 
a 6 km. da Arezzo, al ristorante 
«Il Torrino». 

Si è qui svolto un carica allegro 
e scanzonato, sotto l'egida del Club 
CB Chimera 27. Organizzatore e 
squisito ospite è stato «zio Tom» 
vecchio, si fa per dire, della fre¬ 
quenza. 

NelPambito di questo festoso ri¬ 
trovo si è pure tenuta una mostra 
CB con la partecipazione di impor¬ 
tanti case distributrici italiane. 

Notevole l'affluenza degli amici 
toscani e non solo della vicina Arez¬ 
zo. 


1 




1 



FGB-27-L Antenna a stilo in fibra di 
vetro per i 27 MHz della Hustler. La 
sua lunghezza totale è di 1220 mm, il 
fissaggio viene effettuato sulla carroz¬ 
zeria. 


un DX 

quasi 

alpino 

L'utilità di un ricetrasmettitore 
installato in macchina, è ormai in¬ 
discutibile. La sicurezza che si 
prova viaggiando anche di notte con 
il proprio baracchino a fianco, ri¬ 
tengo sia la stessa che provavano i 
coAv-boys cavalcando di notte nelle 
immense praterie del Far-West, con 
la colt nella fondina. 

Non è questa la sede per discu¬ 
tere di problemi sociali, ma è cer¬ 
to che l'apporto di tutti noi CB 
nei vari casi di soccorso è stato 
veramente grande. Il termine «ami¬ 
co» che ricorre spesso nei nostri 
QSO, non giunge mai a sproposito. 

Ognuno di noi, dal momento in 
cui inizia a modulare, si sente cir¬ 
condato da migliaia di persone 
pronte a rispondere al suo CQ. 

A bordo della mia nuova e fiam¬ 
mante Fiat 128 coupé, percorrevo 
la strada provinciale che unisce 
Milano a Lecco, destinazione Mon¬ 
tevecchia. Per i non lombardi. Mon¬ 
tevecchia è un paesino situato sulla 
sommità di una collina, vicino a 
Lecco, a pochi chilometri da Mila¬ 
no, A volte i CB di Milano e din¬ 
torni passano, delle intiere nottate 
sotto la luna, in mobile ad effettua¬ 
re DX con l'alto Lario. 

Pregherei l'amico CB, di Bolza¬ 
no di non ridere, perché anche se 
non abbiamo montagne alte come 
le sue, noi in più abbiamo anche 
il mare (Tidroscalo) quindi basta 
accontentarsi. Oltre tutto Monte¬ 
vecchia è rinomata anche per i 
suoi formaggini quindi noi mila¬ 
nesi abbiamo un po' tutto, DX, 
carica solido o liquido, e molti 
amici, 

HUSTLER POWER 

Arrivato a Montevecchia, verso 
le 22 (ora locale), mi piazzo con 
la mia vettura in uno spiazzo er¬ 
boso, (sembrava un prato, ma non 
c'era erba, almeno; un tipo d'erba 
che non sembrava erba) ed inizio 
a modulare con il mio Tenko 
H21-4. Subito nasce un equivoco. 

Dopo mezz'ora di QSO io e un 
certo Napoleone III, ci accorgia- 
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mo di modulare dal medesimo 
QTH. Cioè a poche centinaia di 
metri, nascosti l’un l’altro da una 
boscaglia. Un primo sospetto l’ho 
avuto quando ci siamo passati i 
relativi controlli; S9 + 40 dB con 
radio 5. 

I casi erano due, o la propaga¬ 
zione era ottima, oppure eravamo 
vicinissimi tanto da... infatti. Me- 



RTG-27-L Antenna da grondina per i 
27 MHz alta 635 mm. Le antenne della 
Hustler sono reperibili presso tutti i 
punti di vendita della GBC, 


diante il baracchino ci siamo pas¬ 
sati informazioni utili per incon¬ 
trarci in verticale. Dopo la fatidica 
stretta di mano, e relative presen¬ 
tazioni, gli sguardi sono subito ca¬ 
duti sulle antenne. La sua Opel-Ka- 
dett montava un’antenna di marca 
uguale alla mia, ma da grondina. Il 
modello RTG27-L della ditta ame¬ 
ricana HUSTLER. Sulla mia vet¬ 
tura invece ho installato il modello 
FGB27-L sempre della HUSTLER. 
Allora ambedue supersoddisfatti 
delle nostre antenne, abbiamo dato 
inizio ad una vera e propria gara 
a colpi di DX. 

La mia FGB27-L, è un’antenna 
con stub di taratura in acciaio 
inox, lo stilo vero e proprio è in 
fibra di vetro. L’attacco è da car¬ 
rozzeria, con inclinazione regola¬ 
bile; il tutto è molto compatto e 
sufficientemente rigido. Infatti a 
qualsiasi velocità, l’antenna non fa 
una piega, pur essendo allo stesso 
tempo flessibile. Questa è la carat¬ 
teristica principale che deve avere 
un’antenna da mobile. La lunghezza 
supera di poco il metro, e la cosid¬ 
detta «carica» è interna. Rapporto 
di onde stazionarie è di 1:1,1, cioè 
quel minimo, che solitamente è 
impossibile ottenere con altre an¬ 
tenne. Ricordo che all’atto del¬ 
l’acquisto ero un po’ scettico, e 
ora posso ringraziare l’amico So¬ 
ny 1 della GBC di Cantoni che 
mi ha veramente consigliato per il 
meglio. In un certo senso, però, ho 
provato un po’ di amarezza quan¬ 
do ho visto che anche 1 ’amico 
Napoleone IH montava un’antenna 
HUSTLER. Questo per dire che 
noi CB nel nostro piccolo siamo dei 
cacciatori di novità, (purché fun¬ 
zionino) e che proviamo gelosia se 
un altro dispone di un apparato 
come il nostro. 

L’amico Napoleone III, che non 
ha voluto forare la carrozzeria, co¬ 
me ho già detto sopra, monta una 
RTG27-L un’ottima antenna tutta 
di acciaio inox con un’inclinazio¬ 
ne regolabile, lunga ad occhio e 
croce mezzo metro. I prezzi delle 
due antenne sono veramente con¬ 
tenuti. Nel giro di mezz’ora lo 
spiazzo si è riempito di nuovi amici 
CB, .che come noi amanti delle ore 
piccole e dei DX, hanno trovato 
in Montevecchia un trampolino di 
lancio. 



CARLO ]ACO^O, autore della co¬ 
pertina di questo mese, è nato a 
Milano il 17 Marzo 1929. 


Ha studiato pittura alVAccademia 
di Brera. 

Nel 1970 gli è stato conferito il 
«Premio Illustrazione» per la sua 
ventennale attività nel campo del- 
VEditoria italiana ed estera. 

Le sue opere sono in Italia, Germa¬ 
nia, Francia, Inghilterra, Scandinavia 
e anche negli Stati Uniti e Giappone. 
Ha partecipato nel 1971 al premio 
«Camera di Commercio per le arti 
figurative» Alessandria. 

Ha ricevuto la medaglia d'oro confe¬ 
rita per l'opera «Paggio in riposo». 


di lui hanno scritto: 

Liana Bortolon - Dino Buzzati - 
Dino Campini - Laura Grimaldi - 
Mario Lepore - Aldo Nannetti - 
Franco Passoni - Emilio Radius - 
Leo Rossi - Dino Villani. 


CI SONO PROGRAMMI 
ANCHE PER SORDI 

Una serie di programmi educativi, 
prodotti dalla Maxivision su video- 
cassette Sony, sono stati sottoposti 
alla fondazione della ricerca sulla sor¬ 
dità prima di essere distribuiti gra¬ 
tuitamente a duecentomila giovani 
americani sordi dalla nascita. I pro¬ 
grammi hanno sottotitoli e possono 
essere adattati ai sistemi di televi¬ 
sione via cavo. Tutto questo in USA, 
naturalmente. 
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SINTO - AMPLIFICATORE 


prima parte 


In questa prima parte dell’ 
articolo prendiamo in consi¬ 
derazione la sezione sintoniz¬ 
zatore dell’STR^55, Nella 
seconda parte prenderemo in 
esame la sezione di bassa fre- 
quenza. 


niziamo con le descrizioni 
delle singole funzioni e re¬ 
lativi controlli. La sequen¬ 
za del testo segue pari passo il 
percorso del segnale. 

BALUN 

Questo trasformatore si adatta 
a 300 12 nello stadio d'ingresso 
della sezione FM. 


CIRCUITO PASSIVO R.F. 

Un triplo circuito accordato è im¬ 
piegato tra l'antenna e il transistore 
mixer. Questo circuito passivo non 
contiene amplificatori attivi per cui 
è perfettamente lineare e non può 
produrre distorsioni, e quei determi¬ 
nati fattori che provocano errate ri¬ 
sposte vengono eliminati in anticipo 
dal mixer. 



éet0ctor 

output 

Yoftage 




(ocat osciUafor frwq. 


--fa/AfWz 

RF sigoat 

/ 


I 

I 

I H frequency drìft 

I 




"S" curve 
response 


Fig. 1 - Oscillatore locale per il drift e per il controllo della tensione AFC. 


OSCILLATORE LOCALE 

Il circuito è il tipo modificato 
Hartley con applicato il «Feedback» 
(correzione automatica) all'emetti¬ 
tore della presa nella L 104. 

CIRCUITI AEC -DIOI - 
D102 - C120 

La frequenza automatica nel cir¬ 
cuito di controllo è incorporata nel 
circuito oscillatore per eliminare la 
deviazione di frequenza e regolare 
la sintonia. 

11 principio dell'AFC è il seguen¬ 
te. 

Quando il sintonizzatore è rego¬ 
lato perfettamente, la frequenza in¬ 
termedia è 10,7 MHz e nessuna ten¬ 
sione continua di correzione viene 
provocata dal rivelatore a rapporto 
indicato dalla curva S nella fig. 1. 
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Schema a blocchi della sezione sintonizzatore deWSTR-6055. 




















































































































































































Così, la tensione applicata al dio¬ 
do 101 è determinata unicamente 
dalle tensioni positive inverse forni¬ 
te dal diodo zener DI02. 

Ora supponiamo che la frequen¬ 
za locale deiroscillatore cambi di 
+ A F: significa che la nuova 
frequenza intermedia è 10,7 MHz 
+ A F. (vedere fig. 1). Poiché la 
componente in c.c. positiva è rinvia¬ 
ta all’anodo del DlOl, diminuendo 
la tensione inversa contemporanea¬ 
mente aumenta la capacità. 

Questo amplia la frequenza del- 
Foscillatore locale, inoltre il circui¬ 
to costituito da C120 e DlOl è col¬ 
legato in parallelo con il circuito F, 
oscillatore dell’oscillatore locale. 

Viceversa, se la frequenza dello 
oscillatore locale diminuisce, una 
tensione negativa continua viene 
rinviata sul DlOl aumentando la 
frequenza deH’oscillatore locale. 


MIXER QIOI 

I segnali RF e la tensione dello 
oscillatore locale sono eterodinati 
nella biforcazione del «gate-source» 
del mixer QlOl in modo da produr¬ 
re un segnale di uscita di 10,7 
MHz IF. 


IFT 101 

Il trasformatore IFT 101 e i con¬ 
densatori CI06 e CI07 formano un 
circuito accordato «high C» di 10,7 
MHz. 

Questo tipo di circuito ha il van¬ 
taggio di ridurre le armoniche oltre 
i 10,7 MHz che causano una modu¬ 
lazione incrociata o interferenze 
spurie. 


PREAMPLIFICATORE IFQ103 

Il segnale IF, accoppiato alla ba¬ 
se del preamplificatore IFQ103 del¬ 
l’avvolgimento secondario dell’IFT 
101, è amplificato per permettere 
un favorevole rapporto S/D prima 
dell’applicazione dei filtri. 


AMPLIFICATORE IF 
da Q201 a Q205 
da CF201 a CF206 

Questi stadi IF sono degli ampli¬ 
ficatori accordati RC (eccetto 


Q205) che forniscono essenzial¬ 
mente una risposta piatta. 

La selettività di questa sezione è 
determinata da tre paia di filtri ce¬ 
ramici CF201, CF202, CF203, 

CF204, CF205, CF206. 

Ciascuno è costituito da due se¬ 
zioni, I filtri forniscono una selet¬ 
tività molto precisa e una risposta 
piatta entro la banda passante. 


USCITA IF Q206 

Il segnale alla base del Q206 pos¬ 
siede tutte le variazioni di am¬ 
piezza eliminate dai precedenti sta¬ 
di limitatori, e solo i segnali selezio¬ 
nati sono stati discriminati da filtri 
ceramici. 

Il Q206 fornisce la tensione per 
pilotare il rivelatore a rapporto. 


LIMITATORI DA D201 A D206 
D209, D210 

Il limitatore è costituito dalle 
coppie di diodi collegati in paralle¬ 
lo e opposti. I diodi conducono 
quando il segnale che li attraversa 
supera la barriera potenziale di cir¬ 
ca 0,6 V. 

Così il segnale è limitato in en¬ 
trambe le direzioni a 1,2 V picco/ 
picco. 


RIVELATORE A RAPPORTO 
D207, D208 

T201 e i diodi D207 e D208 for¬ 
mano un rivelatore a rapporto bi¬ 
lanciato che trasforma il segnale di 
frequenza modulata in un segnale 
audio. 


CIRCUITO DI RIDUZIONE 
Q207, 0208, 0209, 0210 
da D211 a D213 

Il segnale IF è prelevato dai dio¬ 
di del limiter D203 e D204 che con¬ 
trollano il circuito di muting. 

Il segnale prelevato IF è ampli¬ 
ficato dal Q208 (FET) abbastanza 
per controllare la doppia tensione 
D212 e D211 attraverso il trasfor¬ 
matore accordato T202. 

D213 fornisce una tensione po¬ 
sitiva fissa per Q209 attraverso 
D212 e D213. T202 determina una 
necessaria ampiezza di banda per 


controllare il circuito di muting 
senza generare disturbi o rumori 
fuori sintonia. 

L’uscita della doppia tensione è 
una tensione positiva continua pro¬ 
porzionale ai livelli dei segnali RF 
deboli. 

Q209 e Q210 formano un circui¬ 
to «switching» controllato dalla 
doppia tensione. Q209 è normal¬ 
mente interdetto, mentre il Q210 
entra in conduzione. 

Il collettore del Q210 è colle¬ 
gato al «Gate» del FET Q207 at¬ 
traverso l’interruttore Muting S7. 

Il FET 207 agisce come un in¬ 
terruttore elettronico che è inseri¬ 
to tra il rivelatore a rapporto e il 
decodificatore MPX, ed è control¬ 
lato dalla tensione «Gate» appli¬ 
cata. 

Con l’interruttore Muting su ON 
i segnali FM di media potenza man¬ 
tengono saturato il Q209 e inter¬ 
dicono il Q210. 

Questo permette al Q207 di con¬ 
durre. Le stazioni deboli e i rumo¬ 
ri delle interstazioni non possono 
produrre una sufficiente tensione 
continua alla base del Q209 in mo¬ 
do da mantenerlo in conduzione. 
Questa satura il Q210 e cortocircui¬ 
ta il Q207, pertanto l’uscita audio 
viene silenziata. 

Con l’interruttore Muting su OFF, 
il Q207 conduce per mezzo della 
tensione positiva bias sul proprio 
«gate». L’RV201 regola il livello 
di muting. 

CIRCUITI DI COMMUTAZIONE 
AUTOMATICA STEREO-MONO 
Q210-D409 

Il collettore del Q210 è anche 
collegato al terminale d’uscita del 
decoder MPX attraverso il diodo 
D409. 

Commutando automaticamente il 
decoder MPX in mono vengono eli¬ 
minati i disturbi della ricezione 
stereo. 

Tutto ciò è necessario poiché nel¬ 
la ricezione FM stereo, il rapporto 
S/D di un segnale stereo demodu¬ 
lato diminuisce molto più rapida¬ 
mente di quello mono, quando la 
potenza del segnale in ingresso di¬ 
minuisce. Poiché Q210 È posto in 
conduzione dalle stazioni deboli, 
blocca il decoder stereo per cui si 
ottiene la commutazione automati- 
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Schema elettrico della sezione sintonizzatore deirSTR‘6055. 








































































































































































































































































































Q402. Il circuito oscillatore, riferi¬ 
to al collettore del Q402, è accor¬ 
dato a 38 kHz per ristabilire questi 
impulsi ad una forma d’onda sinu¬ 
soidale. 

Questo segnale è accoppiato tra¬ 
mite un trasformatore al demodula¬ 
tore a ponte per pilotare il demo¬ 
dulatore stesso. 


LAMPADINE STEREO 
DEL CIRCUITO Q403 


L’indicatore stereo si illumina 
quando il commutatore Function è 
predisposto in posizione FM auto 
Stereo e si riceve un segnale ste¬ 
reo in FM. L’emettitore del Q402 
è collegato alla base del Q403. Il 
circuito funziona nel modo seguen¬ 
te: quando un segnale stereo è ap¬ 
plicato al decodificatore multiplex 
gli impulsi a 38 kHz ottenuti alla 
uscita del duplicatore di frequenza 
provocano un maggior assorbimen¬ 
to di corrente da parte del Q402. 

Questo fa sì che il Q403 conduca, 
accendendo di conseguenza la lam- 

^ frontale e posteriore, con indicati i vari comandi e prese, del padina indicatrice stereo PL904. 

stnto-amphficatore STR-6055 della Sony. 



volume Controls 
loudness switch 
stereo indicator 
tuning meter 
tuning knob 

aux 2 connector 
function selector knob 
function selector lever 
monitor switch 
mode selector 
muting switch 
— high filler switch 
treble tona Controls 
bass tona Controls 
speaker switch 
headphone jack 
power switch 
FM/AM antenna terminala 

main speaker terminals 
remote speaker terminals 
Rec/PB connector 
ree out connector 
tape connector 
aux 1 connector 
phono connector 


ca stereo-mono a seconda del li¬ 
vello del segnale RF in ingresso. 

MISURATORE DI SINTONIA 

Lo strumento con zero centrale 
assicura una corretta sintonia uti¬ 
lizzando le caratteristiche del rive¬ 
latore a rapporto. 

Come indicato nella fig. 1 nessu¬ 
na tensione continua viene prodotta 
attraverso il collegamento di R243 
e R244 e massa quando il sintoniz¬ 
zatore è allineato. 

La deviazione dello strumento in¬ 
dica la variazione della frequenza 
della portante. 

Fare attenzione perché lo stru¬ 
mento indicherà zero quando al 
sintonizzatore non giunge segnale. 

SCA L203, C220 

Il segnale composito contenente 
informazione monoaurale da 0 a 
15 kHz ha la portante a 19 kHz, 
e il segnale stereo FM a 38 kHz 
è inviato al Q207 attraverso L203 - 
CC220. Questa trappola elimina il 
segnale SCA dalla base del Q401 
attraverso Q207. 


DECODIFICATORE MPX ■ 
AMPLIFICATORE 19 kHz 0401 

Questo stadio serve a due fun¬ 
zioni: elimina il segnale pilota 19 
kHz di un circuito accordato al 
proprio «drain» e fornisce una fon¬ 
te a bassa impedenza di un segnale 
stereo composito alla «source». 

DUPLICATORE DI FREQUENZA 
D40I, D402 

I segnali inviati al collettore del 
Q401 sono, per mezzo di un tra¬ 
sformatore, accoppiati ad un rad- 
drizzatore integrale formato da 
D401 e D402. L’uscita di questo 
raddrizzatore non è filtrata ed ha 
come risultante due impulsi posi¬ 
tivi per ciascun ciclo d’ingresso. 

Così, [a frequenza della portante 
a 19 kHz è effettivamente dupli¬ 
cata dal D401 e D402. Comunque, 
la forma d’onda non è sinusoidale 
alla base del Q402. 

AMPLIFICATORE 38 kHz Q402 

Gli impulsi 38 kHz prodotti dal 
D401 e D402 sono amplificati dal 


DEMODULATORE MULTIPLEX 
D405, D406, D407, D408 

Il circuito demodulatore utilizza 
4 diodi a ponte bilanciati. Questo 
sistema ha il vantaggio dì cancel¬ 
lare le restanti componenti RF (se¬ 
gnale 38 kHz, qualche segnale 19 
kHz, e le armoniche superiori di 
queste frequenze). 

Nel sistema monoaurale, i diodi 
D405 e D408 sono polarizzati dal¬ 
la tensione portata attraverso R405, 
la lampadina indicatrice stereo, 
R412, R414, R413, per cui agisco¬ 
no come delle piccole resistenze. In 
questo caso il segnale monoaurale 
è applicato ad entrambi gli ampli¬ 
ficatori audio «L» e «R». 


I CONDENSATORI 
DE-ENFASI 

C413, C4I4, C422, C423 

Questi condensatori forniscono il 
«Roll-off» alle alte frequenze au¬ 
dio necessarie a compensare la pre¬ 
enfasi al trasmettitore. SIO dovreb¬ 
be essere predisposto per un’ade¬ 
guata costante di tempo. 
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La costante di tempo della de¬ 
enfasi è 75 ;^s in USA e CANADA' 
e 50 ps in Europa. 

PREAMPLIFICATORE AUDIO 
Q404, Q405, Q406, Q407 

I segnali demodulati L e R sono 
amplificati da questi stadi al li¬ 
vello richiesto all'ingresso del suc¬ 
cessivo filtro passa-basso. 

CONTROLLO 
DI SEPARAZIONE 

La rete che unisce gli emettitori 
del Q404 e Q405 fornisce una for¬ 
ma di reazione (Feedback) nega¬ 
tiva tra i canali di sinistra e di de¬ 
stra. Ciascun residuo «C» nel ca¬ 
nale «R» (che è sfasato di circa 
180°) viene eliminato dal segnale 
«L» dal canale «L». 

Lo stesso avviene nel segnale re¬ 
siduo «R» nel canale «L». 

RV 401 è regolato per la massi¬ 
ma separazione. 

AM TUNER 

OSCILLATORE LOCALE 0305 

Questo stadio fornisce una ten¬ 
sione al mixer tramite L3. In que¬ 
sto oscillatore la reazione avviene 
attraverso Temettitore del Q305 per 
mezzo della bassa impedenza di 
L304. 

MIXER 0301 

I segnali RF in arrivo e la ten¬ 
sione delFoscillatore locale sono 
eterodinati nelFemettitore del Q301 
per produrre Tuscita di 455 kHz. 
Il FET Q302 accoppia Tuscita del 
mixer airiFT301. 

Questo stadio funziona come 
AGC. L'IFT301 è un trasformato- 
re accordato a 455 kHz. 

L'uscita a bassa impedenza dello 
IFT301 è direttamente accoppiata 
all'amplificatore IFQ303. 

AMPLIFICATORE IFQ303 

Questo stadio funge da amplifi¬ 
catore RC. La selettività è determi¬ 
nata da un doppio filtro ceramico. 

AMPLIFICATORE IFQ304 

Questo circuito fornisce la tensio¬ 
ne per pilotare il diodo D302. 
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RIVELATORE D302 

Il segnale IF dal secondario del- 
l'IFT302 è rettificato dal diodo 
D302. I componenti IF del segnale 
di uscita sono filtrati dal C317, 
C318 e C320. L'uscita ottenuta at¬ 
traverso R522, R323 dà luogo ad 
un audio perfetto. 


INDICATORE DI SINTONIA 

Il segnale AM IF, prelevato dal 
secondario dell'IFT 302 per con¬ 
trollare l'indicatore di sintonia 


M901, viene rettificato dal D303. 

La componente negativa in c.c. 
all'anodo del D303 è filtrata da 
C313, R336 e inviata all'indicatore 
di sintonia. 


CIRCUITO AGC 

La componente negativa in c.c. 
all'anodo del diodo D302 è fil¬ 
trata da R325, C336, C335, R335, 
C322, R326, C323 e riportata al 
«gate» del Q302 per controllare il 
guadagno. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sistema: 

V 

FM stereo/FM-AM sintonizzatore super- 

eterodina. Amplificatore direttamente 
accoppiato in simmetria (SEPP OTL) 


Semiconduttori 

3 FET -I- 35 transistori per ricezione 

2 FET + 16 transistori per AUX 


53 diodi 

Dimensioni: 

440 X 148 X 345 mm 

Peso: 

12 kg 

Sezione 

sintonizzatore FM 

Gamma di sintonia: 

87,5 - 108 MHz 

Terminali antenna: 

300 D, bilanciati 

Frequenza intermedia: 

10,7 MHz 

Sensibilità: 

18 a S/D = 20 dB, 2,2 fiF a S/D = 

= 30 dB, 2,6 |aV, IHF 

Reiezione immagine: 

70 dB 

Reiezione IF: 

90 dB 

Reiezione spurie: 

100 dB 

Soppressione AM: 

65 dB 

Rapporto di sintonia: 

1,5 dB 

Selettività: 

80 dB 

Rapporto S/D: 

70 dB 

Risposta in frequenza: 

20 Hz - 15 kHz ± 1 dB 

Distorsione armonica: 

Mono 0,2% a 400 Hz, 
modulazione 100% 

Stereo 0,5% a 400 Hz, 
modulazione 100% 

Separazione stereo: 

Migliore di 38 dB a 400 Hz, 

19 kHz, 38 kHz 

Soppressione: 

60 dB 

Sezione 

sintonizzatore AM 

Gamma di sintonia: 

530 1.605 kHz 

Antenna: 

in ferrite incorporata, e terminale 
per antenna esterna 

Frequenza intermedia: 

455 kHz 

Sensibilità: 

48 dB/m antenna incorporata 

20 M-V antenna esterna 

Reiezione immagine: 

60 dB a 1.000 Hz 

Reiezione IF: 

46 dB a 1.000 Hz 

Rapporto S/D: 

50 dB 

Distorsione armonica: 

0,8% 


(continua) 
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settima parte a cura di Giovanni RE 


SOMMERKAMP FT-277 


n precedenza abbiamo tratta¬ 
to le varie tarature e rego¬ 
lazioni sui circuiti Transcei- 
ver di Carrier, letture strumentali, ten¬ 
sioni stabilizzate, delFanti-trip, del vox, 
della neutralizzazione, del circuito cla- 
rifier, del VFO e dell’oscillatore locale. 

In quest’ultima parte, descriviamo il 
procedimento di taratura della 1“ IF a 
3.180 kHz (1). Della 2^ IF variabile con 
Filtro-Passa-Banda da 5.520 ^a 6.020 
kHz (2). Del preselector sintonizzatore a 
Frequenza Operativa dello stadio Froni- 
end/antenna RX, dello stadio conver¬ 
titore TX e dello stadio driver TX. (3). 

Allo scopo di rendere più facile ed 
esatta Tinterpretazione su ciò che si de¬ 
ve fare, previa sommaria descrizione dei 
circuiti interessati, faremo riferimento 
al piano di taratura generale suddiviso 
in 3 parti e 28 punti di riferimento. 


CONDIZIONI 

RX: 

FT-277 acceso da 5 min. RF-|-AF-Gain 
Max (10), Clarifier/OFF, Noise-Blan- 
ker/OFF, RF Att/OFF, Calibratore 
100/25 kHz/OFF (altrimenti specifica¬ 
to), Preselector in posizione descritta 
scrupolosamente ai 28 punti, Mode/Tu- 
ne, Band e VFO in posizioni descritte 
ai 28 punti, VFO selector/Int, Heater/ 
ON filamenti accesi con zoccolo acces¬ 
sorio incluso. Generatore RF in ingres¬ 


so antenna sintonizzata a battimento di 
audio 1.000 Hz su Frequenze e con 
segnale di uscita descritto ai 28 punti 
interessati/RX. 

TX: 

FT-277 acceso da 5 min, collegamento 
di carico antiinduttivo di 50 XI 300 W 
(Waters 334a) sintonizzato perfettamen¬ 
te sulla gamma e sulla frequenza de¬ 
scritta ai 28 punti interessanti la tra¬ 
smissione TX, Mode tune, Mic-Gain ze¬ 
ro, lettura str,umentale/I(i: = 100 mA 
a sintonizzazione PA ultimata tramite 
riduzione di Carrier. 

NOTA I 

In ricezione, allo scopo di evitare l’in¬ 
tervento del circuito AGC, segnali di 
Generatore in antenna di 1 m,V non 
avranno indicazione visiva strumentale 
di S’Meter, per cui si consiglia di utiliz¬ 
zare un misuratore di uscita con scala — 
20/ + 10 dB o 10 Vc.a. fondo scala in 
parallelo ad altoparlante esterno (SP 
Jack). 

Per segnali di generatore superiori ai 
5 pV è attivo a riferimento lo S’Meter. 

NOTA 2 

Ai 28 punti interessanti la trasmissione 
TX e la ricezione RX necessita lo scam¬ 
bio in entrata di antenna del Wattme¬ 


tro o del Generatore, possibilmente via 
commutatore coassiale (Waters 335). 

NOTA 3 

Il piano di taratura ai 28 punti indica 
che i Trimmers (TC...) e le bobine o 
trasformatori (T...) preceduti dal se¬ 
gno (+ es: +TC... o +T... sono i cir¬ 
cuiti L/C che vanno regolati a indica¬ 
zione di piano per massimo Audio, mas¬ 
simo di tensione CA o dB su altopar¬ 
lante esterno o massimo di S’Meter in 
ricezione/RX, e per massimo di lettura 
in watt in trasmissione/TX. 

TARATURA DELLA 1“ IF RX 
(modulo PB-1080a) 

Frequenza centrale 3.180 Hz 
FT-277 a Condizione di RX, 

MODE/AM 

FT-277 sintonizzato al punto PI 
Generatore Ext/Int al punto PI 

E’ logico pensare che a tarature ulti¬ 
mate di VFO e di Oscillatore Locale, 
qualsiasi frequenza sintonizzata di gene¬ 
ratore RF esterno o di calibratore inter¬ 
no/100 kHz è di frequenza terminale 
IF pari a 3180 kHz cioè idonea ad entra¬ 
re come segnale AM non modulato alla 
frequenza centrale del filtro a cristallo 
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XF30a 3180 kHz, utilizzandola per la 
taratura dei 2 trasformatori IF a 3180 
kFIz T108 e T109 per massima lettura di 
S’Meter. Questo si può fare sintoniz¬ 
zando a qualsiasi frequenza operativa di 
100 in 100 kHz con il Marker del Cali¬ 
bratore (metodo consigliato dalla casa 
costruttrice). 

E' pure logico pensare che un se¬ 
gnale Marker di 50 M'V/S'9 fa interve¬ 
nire il Controllo Automatico del Gua¬ 
dagno modificando il risultato della ta¬ 
ratura, per cui nel piano di taratura al 
Punto 1 è consigliato un segnale di 
entrata in antenna non superiore a 5 |iiV 
a 14.000 kHz con modulazione massi¬ 
ma di 1.000 Hz al 30%, con riferimento 
strumentale non di S'Meter ma di usci¬ 
ta Vc.a. in altoparlante. 


TARATURA DI 1' IF RX 

(Modulo PB-1084C) 

Frequenza centrale 3180 kHz 
FT-277 a condizione di RX, Mode/AM, 
Piano P2 

Generatore Interno o Esterno, Piano P2 

Uguali considerazioni, uguale fre¬ 
quenza, uguale metodo, interessa i 
Trimmer TC4 e TC5 dei trasformatori 
Toroidali L5 e L6 di accoppiamento tra 
uscita 2“ Mixer/RX ed entrata IF e fil¬ 
tro XF30a. Regolare i trimmer TC4 e 
TC5 per massima uscita Vc.a. o S’ 
Meter utilizzando i segnali di Genera¬ 
tore o di Calibratore precedentemente 
impiegati per la taratura del modulo 
IF PB-1080a. 


TARATURA DI 2' IF RX/TX 
E FILTRO P-B-F 

Modulo PB-1084C a frequenza variabile 
5520-6020 kHz 

FT-277 a Condizione di RX, Mode/ 

Tune, Piano P4/8 

Generatore esterno Piano P4/8 

Le regolazioni di taratura avvengono 
sui trimmer TCl, TC2, TC3 dei tra¬ 
sformatori toroidali LI, L2, L3 costi¬ 
tuenti il Filtro a Passa Banda di 2" con¬ 
versione RX/TX ad ,andamento varia¬ 
bile di frequenza. La taratura di questo 
circuito è molto critica, delicata. I com¬ 
ponenti L/C del filtro sono stati stu¬ 
diati in modo di mantenere le caratte¬ 
ristiche in funzione del tempo e delle 
condizioni ambientali, difficilmente ne¬ 
cessita un ritocco di taratura; e in caso 
di inefficienza e più consigliabile sosti¬ 
tuire il modulo intero. Da notare che 
oltre al metodo di taratura aì punti P4/ 
P9 del piano, sì rende necessario in al¬ 
cuni casi Firn pi ego dì Generatore Sweep 
con riferimenti Marker a 5520 kHz, 
5570 kHz e 6020 kHz procedendo poi 
alla taratura di TCl, TC2, TC3, a ri¬ 
petizione su oscillografo della curva dì 
responso illustrala nella descrizione di 
questo Modulo PB-1084c (2' parte pag- 
986). L'inefficienza o staratura di questo 



Fig. 1 - Posizioni di Preselector interes¬ 
santi i punti da PW a P28. Nota 1: 
questo settore è disponibile per la mo¬ 
difica su 160 m, 

circuito comporta: differenze di sensi¬ 
bilità tra inizio, centro e fine gamnia 
(500 kHz di escursione del VFO) in 
tutte le gamme del transceiyer in rice¬ 
zione, di potenza in trasmissione, mi¬ 
nore attenuazione di frequenze imma¬ 
gine in ricezione, minore attenuazione 
di armoniche e spurie in trasmissione. 

Bisogna oltretutto tener conto della 
frequenza di immagine sempre presente 
sia in RX che in TX, prodotta dal rap¬ 
porto 2“ 1F6020 e r IF X 26360 kHz che 
potrebbe interessare il fianco destro del 


filtro PBF che lavora a zero dB su 
6020 kHz e -6 dB su 6170 kHz inte¬ 
ressando il transceiver su due frequenze 
contemporaneamente, tanto è vero che 
i nuovi moduli PB-1084c incorporano a 
eliminazione di questo inconveniente un 
filtro trappola a cristallo dì 6360 kHz, 
Altre frequenze di immagine interessa¬ 
no questo circuito, molto complesse e ad 
andamento logaritmico (2xVFO) con¬ 
seguenti alFinversione di andamento di 
frequenza tra VFO e frequenze opera¬ 
tive. tra frequenze operative e 2' IF. Ri¬ 
parleremo dì quest'ultimo argomento sul 
piano di taratura delle trappole, 

E’ sconsigliabile la taratura a mezzo 
sintonizzazione di Marker a 100 kHz 
del Calibratore interno, in quanto il 
suo segnale di 50 ipV è troppo forte, in¬ 
terviene il circuito AGC modificando¬ 
ne il risultato; oltre tutto i battimenti 
del Calibratore diminuiscono di inten¬ 
sità alFaumentare della frequenza sinto¬ 
nizzata (operativa da calibrare). 

Sconsi^iabile la taratura in trasmis¬ 
sione; sono troppi i passaggi da questo 
circuito all'antenna che interessano di¬ 
minuzioni di potenza tra inizio, centro 
e fine banda. 

Prendiamo in esame la taratura, in 
ricezione; solo a taratura ultimata del¬ 
lo stadio Front-End (Amplificatore di 
antenna RX) utilizzando il segnale di 
Generatore esterno non modulato (CW) 
sulla banda dei 20 m, collegato in an¬ 
tenna airFT-277, con uscita inferiore 
ad 1 uV a mezzo riferimento strumen- 


T102, T103 


Qi3SK39Q 


A 

V7? 

BAND 

CO IL 

CAFACITOR 

TRIMMER 

80 

TI0IA+TI04 

C4I 300PF 

TC II 

40 

C42 50PF 

TCI2 

20 

TIOIA 

C43 70PF 

TCl 3 

I 5 

C44 20PF 

TCI4 

I 0 

— 

TCI5 


Ce 50 p 



;3.5V 


VRi 
RF GAIN 


Fig. 2 - Schema elettrico parziale interessante la sezione di Preselector ingresso 
antenna (front-end) e relativa tabella di riferimento per taratura. 
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GRID 

CIRCUIT 


PIATE CIRCUIT 

BAND 

COIL 

CAPAcrroR 

TRIMMER 

COIL 

CAFACITOR 

TRIMMER 

80 

TI02 + TI06 

C4 330PF 

TC 1 

TI03+TI05 

C 9 270PF 

T C 6 

40 

C5 50PF 

TC2 

CI06 20 PF 

T C 7 

20 


C6 70PF 

T C3 


CIO 50PF 

rT C 8 

1 5 

T 102 

— 

r TC4 

T 103 1 

CI07 lOPF 

T C 9 

1 0 


026 5PF 

TC5 


— 

— 


Fig. 5 - Tabella di riferimento per taratura di Preselector interessanti le sezioni 
fi Convertitore TX e Driver TX, 


tale di misuratore Va.c. d^uscita in alto- 
parlante. 

Regolare i trimmer TCl, TC2 e TC3 
per massima lettura Va.c. audio a batti¬ 
mento di 1000 Hz su frequenze di rice¬ 
vitore e di generatore descritte ai punti 
P4/P8 del piano di taratura. 

A taratura ultimata, (prima di sigil¬ 
lare i trimmer), aumentare il segnale 
del generatore a indicazione di S’Meter 
tra SI e S3, esplorare le frequenze di 
50 in 50 kHz prendendo nota delle let¬ 
ture ottenute tra 14.050 e 14.450 kHz, 
sintonizzando pari pari ogni 50 kHz 
anche il Preselector. Se lo scarto di 
lettura è inferiore a 1/3 di punto, la 
taratura del filtro PBF è buona (ac¬ 
cettabile), se superiore, ripetere accu¬ 
ratamente tutto il procedimento. 


TARATURA 

DEL CIRCUITO PRESELECTOR 
(MAIN CHASSIS) 

Si suddivide in 2 parti distinte delle 
componenti L (lOd a 20 m, induttori 
variabili T101a-T102-T103), 80 e 40 m, 
bobine aggiuntive T104 - T106 - T105. 

La capacità di trimmer in parallelo al¬ 
le componenti L di preselector e di bo¬ 
bine aggiuntive, per la regolazione del¬ 
le induttanze (pistoni e nuclei) devono 
essere portate a 1/2 Cmax (metà della 
capacità totale del trimmer), quindi re¬ 
golare i pistoni di Preselector a 30.000 
kHz, e i nuclei delle bobine aggiuntive a 
4.000 kHz con posizioni di Preselector 
rigorosamente indicate ai 18 punti del 
piano. Per le bande dei 21, 20 e 40 m. 


le tarature dei pistoni di Preselector e 
dei nuclei delle bobine aggiuntive saran¬ 
no ancora valide, avverranno quindi ai 
vari punti del piano le sole regolazioni 
dr capacità di trimmer parallelo e posi¬ 
zioni dì Preselector relative alla banda 
in esame di taratura. 

Gli schemi del circuito di antenna RX 
(RF input Circuit) e del driver TX 
(12BY7a tuning circuit) rendono chiara 
la suddivisione della componente L del 
circuito preselector, la sua commutazio¬ 
ne della componente C ad ogni gamma 
a mezzo di capacità fissa -f Trimmer. 
Mentre Pillustrazione (alignment capaci- 
tors) indica la posizione a circuito stam¬ 
pato dei vari trimmer di taratura. 

Conforme al piano di taratura, ripor¬ 
tiamo Fesempio di regolazioni per la ta¬ 
ratura di Preselector RX/TX delle Ban¬ 
de dei lOa/lOd. 

FT-277 - sintonizzato al punto PIO 
(Condizioni TX) 

Band - lOd 

VFO - 1.000 unit kHz 
Frequenza - 30.000 kHz 
Preselector - Posizione DI (limite su¬ 
periore segmento 10 a pannello) 
Trimmer - 1 / 2 TC 5 (Cmax: 2) (metà ca¬ 
pacità totale) 

Nuclei - Pistoni + T102 + T103 regolati 
a massima potenza in W 
FT-277 - sintonizzato al punto PII (Con¬ 
dizioni RX) avviene la commutazio¬ 
ne del Wattmetro con il Generatore 


Tjoìa - 7 



866 


mi irìKin 


4 rm 



































































































TC28 TC5 TC4 


TCIO TC9 


TC8 


TC7 TC6 


TCI5 

TCI4 


TC26 TC25 TC24 TC23 TC22 TC2I 


TCI8 

TCI7 

TCI6 
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TCI9 
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Fig. 5 - Localizzazione dei trimmer capacitivi di taratura. 


Band - lOd 

VFO - 1.000 Unit kHz 
Frequenza - 30.000 kHz 
Preselector - rigorosamente uguale a 
PIO/TX 

Trimmer - I/ 2 TCI 5 Cmax: 2 (Metà Ca¬ 
pacità totale) 

Nuclei - + TlOla regolato a massimo 
Vc.a. Audio 

Generatore - 30.000 kHz 1 m-V Z = 50 ^ 
sintonizzato per battimento Audio 
di 1.000 Hz 

FT-277 - sintonizzato al punto PI2 (Con¬ 
dizioni TX) avviene la commuta¬ 
zione del Generatore con il Watt¬ 
metro 
Band - lOa 
VFO - 0 Unit kHz 
Frequenza - 28.000 kHz 
Preselector - Posizione D2 inizio segmen¬ 
to 10 a pannello 

Trimmer - +TC5 regolato per massima 
potenza in W 

FT-277 - sintonizzato al punto P13 (Con¬ 
dizioni RX) avviene la commuta¬ 
zione del Wattmetro con il Genera¬ 
tore 

Band - lOa 
VFO - 0 Unit kHz 
Frequenza - 28.000 kHz 
Preselector - Rigorosamente uguale a 
P12/TX 


Trimmer - +TC15 regolato a massimo 
Vc.a. Audio 

Generatore - 28.000 kHz 1 m-V Z = 50 O 
sintonizzato per battimento Audio 
di 1.000 Hz 

Le operazioni ai punti P 10/14, han¬ 
no consentito la taratura definitiva delle 
gamme 11, lOa, lOb, lOc, lOd m a co¬ 
pertura di frequenza da 27 a 30 MHz sia 
in RX che in TX. 

Per le gamme dei 21 e 20 m relative 
ancora alla componente L Preselector 
di TlOla/RX, T102 Driver/TX Mixer, 
e T103 Driver/TX Output, non rimane 
che porre in assestamento i trimmer ca¬ 
pacitivi regolandoli per massimo di po¬ 
tenza in watt/TX, e per massimo Vc.a. 
Audio/RX. 


TARATURA 

DEI CIRCUITI TRAPPOLA 

Anche per la taratura delle trappo¬ 
le abbiamo cercato di semplificare il 
lavoro, portando su piano di taratura i 
vari controlli da portare a taratura. Co¬ 
me per la taratura di preselector, ri¬ 
portiamo solo l‘esempio descritto di 2 
trappole relative a RX e TX rispetti¬ 
vamente il punto P29 e P35 del piano. 

Valgono sempre le sìntonizz^ioni di 
Condizione TX o RX e scambio di en¬ 
trata tra Generatore RF in RX (altri¬ 


menti specificato) e di Wattmetro anti- 
induttivo di 300 W 50 H in TX, con 
la sola differenza che le operazioni ai 
punti P/TX la sintonia di PA si effet¬ 
tua con massima potenza (Carrier 10). 

Infine vogliamo precisare che tutte le 
operazioni di taratura delle trappole de¬ 
vono coincidere ( — Min.) al minimo sul 
controllo di riferimento Audio o stru¬ 
mentale e a frequenza di riferimento 
elencate ai rispettivi punti, senza influi¬ 
re sulla potenza/TX e sulla sensibilità/ 
RX. 


DIMOSTRAZIONE 
DI TARATURA P29 

FT-277 - sintonizzato al punto P29 
(Condizioni RX/LSB) 

Band - 40 m 
VFO - 0 Unit kHz 
Frequenza - 7,000 kHz 
Preselector - Max Noise 
Freq. Rison. Trap. - 6.020 kHz 
Nucleo - T107 (da regolare) 

• Minimo - minimo di battimento LSB 
1.000 Hz/Audio 

Generatore CW/RF - Sintonizzato su 
6.020 kHz 100 M.V/10 mV Z = 

50 a 

Con questo procedimento è stata ese¬ 
guita la taratura di 1 circuito trappola 
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PIANO DI TARATURA TRAPPOLE 


RESISTANCE CHART 
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VALUES ARE IN OH MS. 


Fig. 6 ■ Controlli di resistenza tra i contatti di tutti i moduli del ricetrasmet- 

titore rispetto a massa. 


in antenna/RX a frequenza di 2“ con¬ 
versione impedendo di entrare in an¬ 
tenna sotto forma di frequenza di im¬ 
magine o per intermodulazione, segnali 
di disturbo operanti a frequenza di 2' 
IF 6020/5520 kHz. 

DIMOSTRAZIONE 
di TARATURA P34 

FT-277 - sintonizzato al punto P34 (Con¬ 
dizioni TX/TUNE (Max Out) Av¬ 
viene la commutazione di scambio 
in antenna del Generatore con il 
Wattmetro 
Band - 15 m 
VFO - 200 Unit kHz 
Frequenza - 21.200 kHz 
Preselector - Massima Potenza 
Freq. Rison. Trapp. - 21.180 kHz 
Nucleo - L28 (da regolare) 

-Minimo - Minimo di S’Meter su altro 
RX sintonizzato su 21.180 kHz 
Con questo procedimento è stata e- 
seguita la taratura del circuito trappo¬ 


la interessato alla banda dei 21 MHz a 
eliminazione di spurie risultanti dalla 
r conversione TX in relazione a fre¬ 
quenze di iniezione di (VFO x2) + V 
IF es: A frequenza operativa di 21.200 
kHz, il VFO oscilla a 9.000 kHz (Segna¬ 
le iniettato in emitter del convertitore 
TX). 

In base del Convertitore TX entra il 
segnale di Carrier a frequenza centrale 
di 3180 kHz, avviene quindi la conver¬ 
sione per sottrazione di 1“ conversione 
TX a 5820 kHz. La seconda conversio¬ 
ne per sottrazione tra Oscillatore Locale 
27.020 kHz e la frequenza risultante 
dalla 1“ conversione TX a 5820 kHz, u- 
scirà in antenna a frequenza operativa 
di 21.200 kHz. 

Contemporaneamente, avremo la fre¬ 
quenza di spuria prec eden temente de¬ 
scritta 2xVF0 = 2x9000 kHz = 18.000 
kHz che sì somma a irradiazione capa¬ 
citiva dispersa con il segnale di Car¬ 
rier a 3180 kHz a frequenza di 2IJ80 
kHz. 
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IDEE E TECNICHE 
DI AVANGUARDIA 

(Da «Electronique & Microélectronique 
Industrìelles» - 11/72) 

Al congresso di cardiologia di Madrid, 
la Siemens ha presentato, per la prima 
volta, un impianto per esami cardiolo¬ 
gici con stazione di comando centralizza¬ 
ta, per eseguire le misure di pressioni 
cardiache, con registrazione automatica 
delle cartelle cliniche. 

L’impianto consiste nel blocco di vi¬ 
sualizzazione che illustriamo alla figura 
1 , installato nel reparto di cardio-angio- 
grafia, comprendente un televisore radio¬ 
logico a grande schermo, ed un oscillo¬ 
scopio ad otto canali, come pure un pan¬ 
nello di segnalazione che permette al me¬ 
dico praticante il cateterismo di dirigere 
con sicurezza il percorso del catetere 
sotto il controllo permanente della sua 
posizione e dei valori di misura. 

I parametri misurati possono essere 
trascritti simultaneamente sotto forma di 
protocollo mediante una stampante ra¬ 
pida. 

Oltre a ciò, l’impianto centralizzato 
contiene diverse apparecchiature di mi¬ 
sura radiologiche, come pure tutti gli 
elementi di comando del sistema «Opti- 
matic», necessari nelle installazioni ra¬ 
diologiche. 

II complesso di cardio-angiografia 
comprende l’amplificatore di brillanza 
Sirecon, e la catena di televisione Vi- 
deomed, come pure la camera Sircam 
70, per le riprese in successioni rapide, 
oppure fotogramma per fotogramma. 

La rubrica cita anche un sistema di 
bilancia elettronica portatile che facilita 
la misura del peso dei mezzi di tra¬ 
sporto, un nuovo sistema per la tra¬ 
smissione dei dati meteorologici, ed un 
sistema modulare di misura dimensio¬ 
nale, basato sull’impiego di un dispositi¬ 
vo per interferometria a laser, che illu¬ 
striamo alla figura 2. 

Per l’esattezza, la Società Hewlett- 
Packard ha concepito un nuovo sistema 
che effettua delle misure di allineamen¬ 


to e le misure di distanza, di angolo, di 
dirittura, ecc. Questo apparecchio è 
quindi in grado di definire compieta- 
mente la geometria di una macchina u- 
tensile. 

L’impianto può essere equipaggiato 
per misurare due parametri simultanea¬ 


mente, usufruendo di una sola sorgente 
laser. 

Il sistema è naturalmente modulare, e 
l’apparecchiatura di base, modello 5526 
A, consiste in un generatore laser ed 
in una unità di conteggio; è quindi ne¬ 
cessario completare l’impianto median- 



Fig. 1 - Fotografia della complessa apparecchiatura di controllo a comando cen¬ 
trale, presentata al congresso di cardiologia di Madrid, ad opera della Siemens. 
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argomento è oggetto di studi da diversi 
anni, per porre rimedio ad uno degli 
inconvenienti principali che caratterizza¬ 
no il modo di vivere della nostra epoca. 

Tra i diversi tipi di aggressioni che 
l’ambiente compie nei confronti dello 
individuo, il rumore è indubbiamente la 
manifestazione che influenza in modo 
più rilevante il comportamento di cia¬ 
scuno. 

In pratica, l’atmosfera rumorosa è in¬ 
fatti notoriamente causa di esaurimen¬ 
to nervoso e di affaticamento. 

I! compito di misurare e di control¬ 
lare il rumore è quindi di primaria im¬ 
portanza, agli effetti della salute gene¬ 
rale. 

L’articolo, che occupa uno spazio re¬ 
lazionale notevole, precisa in primo luo¬ 
go alcune definizioni nel campo della 
sonometria: in particolare, chiarisce i 
concetti principali relativi alla valuta¬ 
zione del suono, in funzione della sua 
intensità assoluta, e deH’intensità relati¬ 
va, rispetto al volume ambientale entro 
il quale i suoni si propagano. Per l’esat¬ 
tezza, viene chiarito il concetto fonda- 
mentale, secondo il quale un determinato 
livello sonoro assoluto può essere con¬ 
siderato trascurabile in un ambiente va¬ 
sto, e può invece diventare intollerabile 
in un ambiente ridotto. 

Il paragrafo successivo chiarisce alcu¬ 
ni concetti fondamentali relativi alle 
grandezze che vengono prese in consi¬ 
derazione negli studi di questo genere. 
Ad esempio, viene chiarito il concetto 
di pressione acustica, che viene espres¬ 
sa naturalmente in funzione del rappor¬ 
to tra due potenze di riferimento. 

La figura 3 mostra il famoso grafico 
che esprime la sensibilità tipica dello 
orecchio umano in funzione delle di¬ 
verse frequenze. Da questo grafico si 
rilevano due dati particolari: in primo 
luogo, il fatto che per la frequenza di 
1.000 Hz i livelli in decibel ed in phon 
si equivalgono; in secondo luogo, il gra¬ 
fico mette in evidenza il fatto che il li¬ 
vello inferiore di soglia di udibilità è 
notevolmente più elevato per le frequen¬ 
ze basse che non per quelle centrali, e 
che aumenta anche rispetto alle frequen¬ 
ze centrali per le frequenze acute, seb¬ 
bene in minor misura. 

Osservando questo grafico, si nota in¬ 
fatti che un suono alla frequenza di 
50 Hz deve avere un livello minimo di 
oltre 50 dB, pari a 0 phon, per poter 
essere udito da un orecchio umano nor¬ 
male, mentre lo stesso livello di 0 phon 
corrisponde a 0 dB per un suono avente 
la frequenza di 1.000 Hz. Infine, il li¬ 
vello inferiore di soglia ammonta a cir¬ 
ca — 10 dB, pari sempre a 0 phon, per 
un suono la cui frequenza sia compresa 
tra 3 e 4 kHz. 

Per contro, la soglia del dolore, che 
corrisponde all’ultima curva superiore, 
denota livelli che presentano minori dif¬ 
ferenze col variare della frequenza. 

In base a questo grafico, è quindi in¬ 
tuitivo stabilire il comportamento dello 
orecchio umano nei confronti dei suoni 
di varia frequenza. 

Dopo aver chiarito anche questo con¬ 
cetto fondamentale, sul quale si basano 


Fig. 2 - Sistema modulare di mfswra dimensionale, basato sullo sfruttumenio dei 
principi di interferometria a laser. 


te una o due apparecchiature facoltati¬ 
ve per effettuare sia una misura lineare, 
sia una misura angolare, sia ancora una 
misura di allineamento. 

Lo strumento è stato progettato espres¬ 
samente per l’impiego sulle macchine 
utensili, ma la sua precisione permette 
del pari di sfruttarne le prestazioni in 
un laboratorio di metrologia. 


IL RUMORE 

E LE MISURE RELATIVE 

(Da «Electronìque & Microélectronique 

Industrielles» - 11/72) 

Sul medesimo numero della nota Ri¬ 
vista abbiamo notato anche questo se¬ 
condo articolo, che ci sembra di note¬ 
vole interesse, soprattutto in quanto lo 


Fig. 5 - Grafico illustrante le curve di Fletcher-Munsen, con le quali vengono 
chiaramente definite le relazioni che intercorrono tra la sensibilità delVorecchio 
umano alle varie frequenze, ed i livelli sonori espressi in decibel ed in phon. 
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hig. 4 - Aspetto di un fono¬ 
metro di produzione Bruel & 
Kjaer. L'apparecchiatura di 
base è munita di un microfo¬ 
no piezoelettrico, funzionante 
nella gamma 20 e IO.000 Hz. 


Fig. 5 - Ecco un altro fo 
nometro, e precisamente il mo¬ 
dello 1563 della General Ra¬ 
dio. La gamma dinamica di 
questo strumento è compresa 
ira 40 e 150 dB. 


tutti gli studi di elettroacustica, TAutore 
considera le grandezze psicologiche e fi¬ 
siologiche nel campo sonoro, con parti¬ 
colare riferimento alla differenziazione 
tra ciò che consideriamo suono, e ciò 
che consideriamo rumore. 

In seguito, l’articolo analizza i diversi 
sistemi di misura del livello sonoro, ed 
a tale riguardo descrive abbastanza det¬ 
tagliatamente una interessante serie di 
strumenti, noti normalmente sotto il ter¬ 
mine di fonometri, di cui la figura 4 
rappresenta un esemplare tipico. In ge¬ 
nere, si tratta di amplificatori lineari 
provvisti di un microfono molto sensibi¬ 
le, alla cui uscita è presente uno stru¬ 
mento ad indice, la cui scala è tarata 
direttamente in decibel. In tal modo, 
esponendo il microfono alla sorgente so¬ 
nora, e regolando opportunamente la 
sensibilità del dispositivo, è possibile 
conoscere direttamente Tintensità rela¬ 
tiva del suono, e valutarne il livello in 
rapporto alla sensibilità deirorecchio 
umano. 

Il modello illustrato alla citata figura 
4 è di produzione Bruel and Kjaer, men¬ 
tre l’esemplare il cui aspetto è illustra¬ 
to alla figura 5 è di produzione General 
Radio: questo secondo apparecchio è 
molto compatto, ed è munito di un mi¬ 
crofono ceramico in grado di coprire 
tutto il campo di frequenze compreso 
tra 30 Hz e 12 kHz. 

Non sono naturalmente questi gli uni¬ 
ci modelli di fonometri disponibili in 
commercio, come dimostra l’articolo che 
ne illustra altri numerosi esemplari. Ol¬ 
tre a ciò, nell’articolo viene precisata 
anche la differenza che sussiste tra un 
fonometro di tipo convenzionale ed un 
analogo strumento di tipo professionale, 
munito cioè di selettori di ottava, tra¬ 


mite i quali è possibile non solo misu¬ 
rare il livello generico di un suono 
complesso, ma anche misurarne il livello 
in riferimento a determinate gamme di 
frequenze, aventi appunto l’estensione 
di una ottava. 

L’articolo è perciò di particolare in¬ 
teresse per chi si occupa di acustica e 
di elettroacustica. 


UN DUPLICATORE DI TENSIONE 
SENZA TRASFORMATORE 
ED ALTRE NOVITÀ’ 

(Da «Electronic Design» - 12/72) 

Lo schema che riproduciamo alla fi¬ 
gura 6 rappresenta il circuito elettrico 
del duplicatore di tensione senza tra- 



Fig. 6 - Schema elettrico del duplicatore di tensione senza trasformatore, carat¬ 
terizzato da un buon effetto di regolazione della tensione di uscito. 
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sformatore, caratterizzato da una buona 
regolazione di uscita. 

L’impiego di sorgenti di alimentazione 
siminetriche positiva e negativa può 
spesso semplificare le caratteristiche 
funzionali di un circuito. Sfortunata¬ 
mente, ciò aumenta però anche le di¬ 
mensioni ed il peso delle apparecchia¬ 
ture mobili o portatili, a causa della 
necessità di disporre di batterie supple¬ 
mentari. 

Ebbene, nel caso del duplicatore di 
tensione illustrato viene superato questo 
inconveniente, col vantaggio supplemen¬ 
tare di una migliore regolazione rispet¬ 
to ai duplicatori di tensione in cascata 
di tipo convenzionale. 

In questo dispositivo, gli stadi Q1 e 


Q2 costituiscono un normale multivibra- 
tore. Q3 serve da stadio di adattamento 
deirimpedenza tra il suddetto multivi- 
bratore e la bassa impedenza di ingresso 
dell’uscita a simmetria complementare, 
costituita da Q4 e da Q5, che funziona 
come doppio stadio di commutazione in 
classe «B». Grazie a questo particolare 
accorgimento, si ottiene un grande mi¬ 
glioramento delle prestazioni e deH’effet- 
to di regolazione. 

Uno qualsiasi dei tre terminali. A, B 
o C, può essere usato come punto co¬ 
mune di uscita, rispettivamente per ot¬ 
tenere le seguenti tensioni: 

— Tra A e B una tensione di 10 V, con 
polarità negative in A, e positiva in 
B. 


— Tra B e C una tensione continua di 
10 V, con polarità negativa in B e po¬ 
sitiva in C. 

— Tra A e C una tensione continua di 
20 V, con polarità negativa in A e 
positiva in C. 

Nell’ultimo caso, è evidente che il 
punto di riferimento B costituisce la 
presa intermedia dell’uscita a 20 V, per 
cui questa tensione può essere conside¬ 
rata simmetrica, nel senso che viene di¬ 
stribuita secondo la disposizione —10/0/ 
+ 10 V. 

La resistenza di uscita di questo cir¬ 
cuito ammonta a 10 LZ. Le tensioni di 
uscita sono di 18,25 e di 17,25 V per 
correnti a carico continuo rispettiva¬ 
mente di 100 e di 200 mA. In assenza di 
carico, la tensione di uscita ammonta 
invece a 19,25 V, ed inoltre dalla sor¬ 
gente a 10 V viene derivata una corrente 
di 33 mA. 

E’ però possibile ottenere una gamma 
più ampia di tensioni di uscita e di cor¬ 
renti, variando opportunamente la ten¬ 
sione di alimentazione, il tipo dei tran¬ 
sistori usati, e la frequenza di funzio¬ 
namento del multivibratore. 

Questo schema viene descritto nella 
rubrica della Rivista intitolata «Ideas for 
designers», ossia idee per i progettisti, 
nella quale viene descritto anche il rive¬ 
latore di «zero-crossing» esente da feno¬ 
meni di isteresi, munito di comparatore 
complementare, il cui schema elettrico 
è illustrato alla figura 7. 

Il comparatore A, viene collegato co¬ 
me rivelatore differenziale di tipo com¬ 
plementare: dal momento che entrambi i 
comparatori fanno parte del medesimo 
«chip», le relative soglie di commutazio¬ 
ne risultano automaticamente adattate. 

Tuttavia, tali soglie possono differire 
da quelle di inversione, a secondo degli 
effetti di isteresi e delle variazioni di 
inclinazione dei segnali, durante i traiti 
in salita ed in discesa. 

1 resistor! R3 ed R4 assorbono una 
certa intensità di corrente, il cui va¬ 
lore viene consigliato direttamente dal 
fabbricante del comparatore. 

Con i valori dei componenti illustrati 
nello schema, il circuito è in grado di 
rivelare segnali analogici a modulazio¬ 
ne di frequenza, con componenti a 
frequenza elevata fino al valore massi¬ 
mo di 5 MHz. Il responso alla frequen¬ 
za dipende dal tempo di ripristino dello 
amplificatore operazionale A,. 

Per meglio chiarire le prestazioni di 
questo circuito, la figura 8 rappresenta 
la forma d’onda tipica del segnale, e — 
sempre in forma grafica — gli effetti 
di commutazione che ciascun semiperio¬ 
do provoca, secondo la sua polarità. 

Infine, nella stessa rubrica viene de¬ 
scritto un sistema di stabilizzazione a 
diodo zener che consente di disporre 
di una sorgente di riferimento di ten¬ 
sione costante per gli amplificatori ope¬ 
razionali, il cui schema elettrico viene 
riprodotto alla figura 9. 

In un circuito a riferimento di tensio¬ 
ne, impiegante un amplificatore opera¬ 
zionale, viene usata la tensione presen¬ 
te ai capi di un diodo zener per deter¬ 
minare e stabilizzare l’intensità della 



F/g. 7 - Schema elettrico del comparatore di tensione complementare col quale 
vengono ridotti al minimo i problemi di isteresi nel rivelatore di «zero-crossing». 
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TURN ON THRESHOLO 
FOR POSITIVE DETECTOR 


TUÌN ÓM THRESHOLD 
FOR NEGATIVE DETECTDFl 


VARIABLE.OEPENDING ON 


TURN-OFF THRESHOL 


Fig. 8 - Rappresentazione grafica delle funzioni che vengono svolte nel compa¬ 
ratore di tensione complementare di cui alla figura 7. 
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Fig. 9 - Schema dettagliato del sistema di stabilizzazione a diodo zener, col quale 
viene prodotta la tensione di riferimento per amplificatori operazionali. 


corrente che scorre attraverso il diodo. 

Con questo sistema si evita la necessi¬ 
tà di ricorrere aH'impiego di un dispo¬ 
sitivo di compensazione manuale. 

Il rapporto di reiezione della tensione 
di alimentazione da parte dell'amplifica¬ 
tore operazionale assicura che la cor¬ 
rente che scorre attraverso il diodo zener 
rimanga stabile durante le eventuali 
fluttuazioni della tensione di alimen¬ 
tazione originale. 

Adottando i valori illustrati per i com¬ 
ponenti, è possibile ottenere caratteri¬ 
stiche dinamiche del circuito agli ef¬ 
fetti della stabilità, che si approssimano 
a quelle dello stesso diodo zener. Il cir¬ 
cuito illustrato funziona con una ten¬ 
sione di alimentazione compresa tra 10 
e 36 V. L'impiego deH’amplificatore o- 
perazionale tipo 741 permette di otte¬ 
nere variazioni della tensione di uscita 
inferiori ad 1 mV, con una gamma di 
temperature compresa tra 0 e 100 °C. 

IL CONTROLLO 
DELLA CORRENTE ANODICA 
NEI TRASMETTITORI SSB 
(da «CQ» - 12/72) 

L'argomento viene introdotto con una 
domanda molto pertinente, relativa al 
fatto che il controllo della corrente ano¬ 
dica dello stadio finale non è cosa sem¬ 
plice, a causa delle continue fluttuazio¬ 
ni deH'indice. 

In questo campo specifico, la maggior 
parte degli strumenti indica approssima¬ 
tivamente il valore medio della corren¬ 
te, mentre è necessario valutare tale va¬ 
lore con la massima precisione possibile, 
onde evitare di superare la potenza mas¬ 
sima consentita dalla legge. 

Dal momento che si ricorre all'impie¬ 
go di strumenti di vario tipo, e che tutti 
forniscono valori differenti quando il 
funzionamento è in banda laterale sin¬ 
gola, si ritiene che la maggior parte di 
essi forniscano indicazioni troppo ra¬ 
pide, e che tendano quindi a raggiunge¬ 
re troppo facilmente i valori di picco. 
Di conseguenza, limitando la lettura al 
solo valore medio, si ottengono indica¬ 
zioni più precise ed efficaci. 

L’idea consiste nello sfruttare le co¬ 
stanti di tempo controllate, pari — in 
questo caso particolare — alla quarta 
parte di un secondo. 

Il dispositivo è quello illustrato alla 
figura IO: la chiave del circuito è un 
amplificatore operazionale, che viene u- 
sato per isolare la corrente dalla sor¬ 
gente di alimentazione anodica, conver¬ 
tendola in un segnale che può essere ela¬ 
borato attraverso la rete di modifica del¬ 
la forma d'onda. 

Il segnale di ingresso viene sviluppato 
dalla corrente anodica ai capi di un 
resistore del valore di 0,1 ^7, con pre¬ 
cisione deiri%, e precisamente RI. 

I diodi DI e D2 vengono aggiunti per 
eliminare qualsiasi impulso che potrebbe 
danneggiare l'amplificatore operazionale. 
I resistor! R2, R4, R5, R7 ed R8 predi¬ 
spongono il guadagno di questa unità, 
che deve presentare un valore pari ap¬ 
prossimativamente a 100. R6 è inol¬ 
tre un controllo che permette di regola¬ 


re il guadagno, agli effetti della messa 
a punto. 

L’amplificatore presenta un rapporto 
di reiezione di modo comune più che 
soddisfacente, ed il circuito è sostanzial¬ 
mente un amplificatore differenziale in 
corrente continua. 

Quando l'intensità della corrente che 
scorre attraverso RI è pari ad 1 A, con 
una caduta quindi di 0,1 V, il circuito 
rende disponibile una tensione pari ap¬ 
prossimativamente a 10 V in corrispon¬ 
denza del terminale numero 10 dell'am¬ 
plificatore operazionale. 

Questa unità è internamente compen¬ 
sata, ed un potenziometro di azzera¬ 
mento, R9, viene sfruttato per predi¬ 
sporre al valore di «zero» l’uscita, in 
assenza di corrente attraverso RI. 

La figura li rappresenta il metodo 
più semplice per ottenere l'alimentazio¬ 
ne del circuito di misura, attraverso il 
quale è possibile rilevare i valori di pic¬ 
co ed i valori medi. Si tratta di un ret¬ 
tificatore a ponte, che fornisce separata¬ 


mente dye tensioni continue di uscita, 
entrambe di 15 V, di cui una positiva 
ed una negativa rispetto a massa. 

L'articolo, oltre alla descrizione detta¬ 
gliata del dispositivo, comprende anche 
un paragrafo che ne descrive la messa 
a punto ed il collaudo. A tale riguardo 
occorre innanzitutto accertare che la ten¬ 
sione fornita dalla sezione di alimenta¬ 
zione sia pari esattamente a 15 V, dopo 
di che viene suggerito di collegare un 
voltmetro per corrente continua al ter¬ 
minale numero 10 dell'amplificatore ope¬ 
razionale, e regolare il potenziometro di 
azzeramento, R9, fino ad ottenere una 
indicazione nulla in assenza di corren¬ 
te attraverso RI. 

In seguito, viene suggerito di predi¬ 
sporre una tensione di 0,1 V ai capi 
di Ri, e di mettere in funzione la sezio¬ 
ne lineare, applicando una portante fino 
ad ottenere una tensione di circa 0,5 V 
sul voltmetro. Ciò corrisponde ad un'in¬ 
tensità di corrente di 500 mA attraverso 
lo stadio finale. 



Fig. 10 - Schema dettagliato del circuito per la misura dei valori di picco e medi 
della corrente anodica dello stadio finale dei trasmettitori funzionanti in SSB, 
per il controllo efficace della potenza di trasmissione. 
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Fig. 11 - Semplice sezione di alimen¬ 
tazione per il circuito di cui alla figura 
10: questa sezione rende disponibili due 
tensioni continue, entrambe di 15 V, 
ma con diversa polarità rispetto al ter¬ 
minale comune di massa. 


Se la sezione lineare non è in grado 
di sopportare questi valori, è possibile 
usare un'intensità inferiore della cor¬ 
rente, modificando gli altri valori in 
modo conforme. 

Mantenendo la medesima corrente in 
RI, si sposta quindi SI sulla posizione di 
picco, e si regola R15 fino ad ottenere 
l’indicazione pari a 50, sullo strumento 
da 100 m,A fondo scala. 

Quest'ultima operazione completa la 
taratura dello strumento. In alcuni casi, 
può accadere che Tindice non ritorni a 
zero in assenza di corrente, il che è però 
di scarsa importanza, in quanto si tratta 
semplicemente di effettuare una nuova 
regolazione di R9. 

NeH'articolo si precisa che, una volta 
realizzato, questo dispositivo rende il 



Fig. 12 - Schema semplificato della complessa apparecchiatura basata sulVimpiego 
di un sistema a raggi elettronici, con la quale sembra sia possibile allestire su 
di un «chip» di pochi millimetri quadrati di superficie un circuito elettronico 
di notevole complessità. 


funzionamento del trasmettitore assai 
più sicuro e conforme alle prescrizioni. 


100.000 COMPONENTI SU 4 mm“ 

(Da «Inter Electronique» - 1/73) 

E’ possibile che Timpiego dei raggi 
elettronici stia per rivoluzionare la tec¬ 
nica di fabbricazione dei circuiti inte¬ 
grati? E' difficile rispondere a questa 
domanda, anche se le apparecchiature 
basate su questa nuova tecnica comin¬ 
ciano a fare la loro comparsa ufficiale 
sui mercati mondiali. 

Questo è comunque il principio in ba¬ 
se al quale la Sogeme, del gruppo Thom- 
son-Brandt, prevede di commercializza¬ 
re un nuovo dispositivo elettronico fun¬ 
zionante con una precisione di 0,1 mi¬ 
cron. 

Questo apparecchio abbina un coman¬ 
do per minicalcolatore, un sistema di e- 
splorazione mediante fascio elettronico, 
ed un tavolo a movimenti incrociati per 
misure interferometriche mediante il la¬ 
ser, con una disposizione illustrata in 
modo schematico alla figura 12. 

Mentre i metodi tradizionali permet¬ 
tono di ottenere delle lastre fotografiche 
la cui sottigliezza del tracciato raggiun¬ 
ge il valore di 0,6 micron, la nuova ap¬ 
parecchiatura apre la via a densità 
che potrebbero raggiungere il valore di 
100.000 transistori su «chip» di silicio di 
pochi millimetri quadrati di superficie. 
Questa tecnica, associata a quella della 
implantazione ionica, permetterebbe di 
raggiungere prestazioni adatte alle pro¬ 
duzioni di serie. 

Per fabbricare dei circuiti integrati, 
è necessario delimitare su di una piastri¬ 
na di silicio puro delle zone all'interno 
delle quali si provvede alla diffusione 
delle impurità. A seconda della comples¬ 
sità del circuito, si produce da qualche 
diecina a diverse migliaia di circuiti in¬ 
tegrati su di un «wafer» del diametro 
di qualche centimetro. 

Nel procedimento più corrente, si par¬ 
te da un disegno unico a grande scala 
del circuito, oppure più esattamente di 
ciascuna maschera, nel senso che sono 
necessarie diverse maschere per realizza¬ 
re un unico circuito. 

Questo disegno viene successivamen¬ 
te ridotto e ripetuto, in quanto le mac¬ 
chine impiegate costituiscono il coordi- 
natografo ed il fotoripetitore. 

Le macchine presentano caratteristi¬ 
che di precisione meccanica ed ottica as¬ 
sai rigide, dell'ordine cioè del micron. 

La figura 13 rappresenta appunto una 
di tali attrezzature, che, sebbene molto 
complesse, funzionano ormai in modo 
semplice, grazie soprattuto all'impiego 
delle apparecchiature elettroniche di con¬ 
trollo. 

Secondo la nuova tecnica, sarà quin¬ 
di possibile ottenere su di una superfi¬ 
cie minima la presenza di numerosissi¬ 
mi componenti, il che costituisce un ul¬ 
teriore progresso nel campo specifico 
della miniaturizzazione. In determinati 
casi, si fa uso di un mini-ordinatore, per 
semplificare il procedimento, grazie al¬ 
la disponibilità di semplici linguaggi de- 
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scrittivi dei motivi di disegno della ma¬ 
schera, nel senso che ciascuno di essi 
viene descritto tramite un punto di ori¬ 
gine, ed i relativi parametri. Questa 
operazione resta assai semplice in quan¬ 
to i motivi suddetti sono generalmente 
riferiti a strutture rettangolari. 

Qualunque sia la sottigliezza dei tratti 
delle maschere, la precisione del trac¬ 
ciato sul «photoresist» viene limitata dai 
fenomeni di diffrazione e di diffusione 
della luce a raggi ultravioletti. I tratti 
presentano in pratica dimensioni del me¬ 
desimo ordine della lunghezza d’onda 
della luce. 

Questo problema scompare con l’im- 
piego dei raggi elettronici, in quanto la 
definizione che è teoricamente possibile 
raggiungere, è diversi milioni di volte 
migliore che non con la luce. D’altro 
canto, l’energia trasportata dei raggi e- 
lettronici è notevolmente maggiore, per 
cui è possibile impiegare delle ottiche 
la cui distanza focale risulti notevolmen¬ 
te più piccola. 

Sebbene non si tratti di una tecnica 
rivoluzionaria, l’articolo è ovviamente 
interessante per chiunque voglia mante¬ 
nersi al corrente nel campo dei progres¬ 
si che vengono conseguiti agli effetti 
della produzione industriale dei circuiti 
integrati. 

I GENERATORI 

ALLO STATO SOLIDO 

(Da «Electronique Professionnelle» ■ 

2/73) 

A partire dalla frequenza di 400 o 
500 MHz, non è più possibile realizzare 
dei circuiti accordati aventi costanti lo¬ 
calizzate. In effetti, le induttanze si ri¬ 
ducono a poche spire del diametro del¬ 
l’ordine del millimetro, e la loro sinto¬ 
nia deve essere effettuata tenendo con¬ 
to delle capacità parassite degli stadi di 
cui esse fanno parte. 

Di conseguenza, la qualità dei circui¬ 
ti risonanti non è più interessante a 
causa del basso coefficiente di sovraten¬ 
sione. 

I fabbricanti di generatori funzionanti 
in UHF o in SHF a frequenza variabile 
si distinguono secondo la tecnologia 
impiegata per risolvere i problemi di 
carattere meccanico. Vale quindi la 
pena di chiarire questo argomento, met¬ 
tendo in evidenza quali sono i punti 
più salienti relativi alle difficoltà che 
vengono riscontrate in questo campo. 

Dal momento che i collegamenti ven¬ 
gono ridotti estremamente rispetto a 
quelli che caratterizzano i circuiti fun¬ 
zionanti con frequenze maggiori, è pos¬ 
sibile associare un transistore ad una 
linea accordata, per realizzare un oscilla¬ 
tore funzionante su frequenze dell’ordi¬ 
ne del Gigahertz. Ciò impone però che 
la tecnologia del dispositivo a semicon¬ 
duttore sia di tipo particolare, e che le 
sue caratteristiche meccaniche si presti¬ 
no a questo tipo di connessione. 

La prima soluzione che sorge sponta¬ 
neamente consiste nell’impiego di una 
linea coassiale disposta nel circuito del 
collettore, in quanto l’accoppiamento 
viene in tal caso assicurato ad opera 


Fig. 14 - Esempi di circuiti oscillatori a linee risonanti: in (A) la linea è corto¬ 
circuitata, in quarto d'onda. In (B) la linea è a mezza onda di tipo aperto, 
mentre in (C) si tratta di una linea a mezza onda, del tipo a cavità. 


Fig. 15 - Fotografia della complessa apparecchiatura il cui schema a blocchi è 
stato illustrato alla figura 12. 


delle capacità intrinseche delle giunzio¬ 
ni. Per far poi variare la frequenza, si 
allunga o si accorcia la lunghezza attiva 
della linea. 

Se la scelta cade su di una linea in 
quarto d’onda cortocircuitata, viene spo¬ 
stato il fondo otturato della struttura 
coassiale, per ottenere la regolazione del¬ 
la frequenza, come si osserva in (A) al¬ 
la figura 14. 


Dal momento che il collegamento di 
cortocircuito viene applicato senza dif¬ 
ficoltà sia sul conduttore centrale che 
sulle pareti esterne, gli attriti sono na¬ 
turalmente piuttosto delicati. Di conse¬ 
guenza, i contatti elettrici risultano più 
o meno buoni nelle zone della linea nel¬ 
le quali esistono dei «ventri» di corrente. 

Per evitare questi inconvenienti, si può 
usare una linea a mezza onda aperta. 
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CAVITE 



Fig. 15 ~ Dettagli costruttivi della linea a cavità a mezza onda, basata sul sistema 
di P. Fontaine. 


del tipo illustrato in (B). In tal caso, 
per ottenere la sintonia, è sufficiente 
far scorrere i tubi uno neiraltro nelle 
regioni nelle quali il campo elettrico è 
più debole, allo scopo di evitare le co¬ 
siddette rotture di impedenza. 

Sfortunatamente, un dispositivo di 
questo genere presenta Tinconveniente 
di irradiare un segnale di notevole in¬ 
tensità attraverso il fondo aperto. 

Ebbene, la soluzione scelta dalla P. 
Fontaine consiste in una linea a mez¬ 
za onda realizzata come una cavità, del 
tipo visibile in (C). Il fondo viene in 
questo caso chiuso, ed il conduttore cen¬ 
trale viene più o meno allungato, otte¬ 
nendo in tal modo la variazione neces¬ 
saria agli effetti della sintonia. 

La figura 15 rappresenta il particolare 
della tecnica di fabbricazione della linea 
a mezza onda, corrispondente alla ver¬ 


sione (C) della figura 14. Come è pos¬ 
sibile rilevare, si tratta sostanzialmente 
di una cavità la cui parte centrale è re¬ 
golabile mediante un comando mecca¬ 
nico esterno, che consente di variare il 
grado di penetrazione del pistone alFin- 
terno della struttura coassiale, variando 
in tal modo Finduttanza del carico di 
collettore, che — reagendo nei confronti 
del valore capacitivo — costituisce il cir¬ 
cuito risonante a caratteristica variabile, 
col quale viene appunto ottenuto rac¬ 
cordo agli effetti della frequenza di fun¬ 
zionamento. 

L'argomento non considera soltanto la 
tecnica di sintonia per la realizzazione 
dei generatori allo stato solido, ma si 
occupa anche della regolazione di am¬ 
piezza dei segnali, mediante i sistemi di 
attenuazione che presentano le medesi¬ 
me caratteristiche critiche a causa del 


valore elevatissimo delle frequenze in 
gioco. 

A titolo di esempio, riproduciamo al¬ 
la figura 16 la struttura tipica di un atte¬ 
nuatore a pistone, nel quale la variazio¬ 
ne dell'ampiezza del segnale viene ot¬ 
tenuta con un comando meccanico at¬ 
traverso il quale la parte centrale del 
sistema a pistone viene introdotta o 
estratta rispetto alla camera cilindrica, 
per diminuire le superfici dei due elet¬ 
trodi. 

In pratica, l’oscillatore alimenta un 
collegamento coassiale che viene chiuso 
su di un carico adattato all'impedenza 
caratteristica della linea. La trasmissio¬ 
ne di energia viene effettuata mediante 
onde progressive, vale a dire senza onde 
stazionarie, in quanto la potenza viene 
completamente dissipata da Re. 

Sono previsti degli orifizi circolari in 
due diverse posizioni della linea coas¬ 
siale, nelle quali si introducono dei cap¬ 
tatori magnetici. Questi ultimi captano 
i campi prodotti dal conduttore centra¬ 
le, e, a causa dell'assenza di onde sta¬ 
zionarie nella linea, questi campi sono 
identici in tutti i punti della linea prin¬ 
cipale. 

Uno dei captatori è fisso, mentre l'al¬ 
tro è mobile nella guida che si compor¬ 
ta quindi come un attenuatore, in quan¬ 
to si sposta al di sotto della frequenza 
di taglio. 

In questo tipo di attenuatore, la pre¬ 
cisione è sostanzialmente meccanica. 
Non esiste quindi alcuna necessità di 
praticare una misura per confronto di 
tensione. E' però necessario un riferi¬ 
mento e precisamente il ruolo del pisto¬ 
ne nel quale si fissa il captatore che ali¬ 
menta il galvanometro di taratura. 

Dopo aver chiarito questi argomenti 
teorico-pratici in modo sufficientemente 
dettagliato, l'articolo riporta altre nume¬ 
rose illustrazioni esplicative, e viene al¬ 
la fine concluso con una tabella che rag¬ 
gruppa le caratteristiche principali degli 
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oscillatori a frequenza variabile, nelle 
loro diverse versioni, e ne illustra lo 
aspetto pratico e le prestazioni. 


I MODULI PIEZO ELETTRICI 
A DIAPASON 

(Da «Electronique & Microélectronique 
Industrielles» - 2/73) 

Già da qualche anno, i diapason pie- 
zo-elettrici occupano una posizione di 
notevole importanza nel campo della 
chiamata selettiva, come ad esempio il 
radiotelefono o la ricerca di personale, 
come pure nel campo del telecomando 
o delle tele-segnalazioni. 

I segnali con i quali funzionano i di¬ 
versi dispositivi vengono identificati e- 
sclusivamente in base alla relativa fre¬ 
quenza. La trasmissione di diversi se¬ 
gnali impone quindi la possibilità di ri¬ 
cezione di diverse frequenze. 

I collegamenti telefonici e radio-elet¬ 
trici concepiti per assicurare una buona 
intelligibilità delle conversazioni sono 
in genere previsti per trasmettere con 
una banda di frequenze compresa tra 
300 e 3.000 Hz. E’ quindi naturale che 
la frequenza dei segnali di chiamata o 
di comando debba essere scelta entro 
tale gamma. 

Dopo questa premessa, il primo para¬ 
grafo analizza il principio di funziona¬ 
mento del diapason piezo-elettrico, co¬ 
me quello che illustriamo a titolo di 
esempio nella foto di figura 17. Lo sche¬ 
ma elettrico di questo dispositivo è in¬ 
vece riprodotto alla figura 18, nella qua¬ 
le risultano evidenti in totale cinque 
transistori, oltre al diapason propria¬ 
mente detto, collegato in una rete del 
tipo L/R/C, tramite un trasformatore 
con rapporto 1/10. 

Per Tesattezza, lo schema della fi¬ 
gura citata è riferito ad un selettore ad 
un solo tono, che risponde ad esigen¬ 
ze specifiche. La differenza rispetto ai 
selettori di tipo convenzionale consiste 
nel fatto che il preamplificatore a due 
stadi costituisce Lingresso di attacco del 
diapason, tramite il trasformatore ele¬ 
vatore di tensione, e non più direttamen¬ 
te attraverso un resistore. 

II componente regolabile Rr presente 
nel circuito di emettitore di TI viene 
tarato in modo che, per un segnale uni¬ 
co, si ottenga una tensione di 3 V alla 
estremità del trasformatore, il che corri¬ 
sponde ad una tensione di 0,3 V alla 
uscita del preamplificatore. 

In queste condizioni, si ha la certez¬ 
za di lavorare nel campo lineare, e quin¬ 
di con una distorsione che può essere 
considerata trascurabile ad ogni effetto 
pratico. 

Tutte le prove effettuate sui seletto¬ 
ri di questo tipo permettono di assodare 
che è possibile applicare simultaneamen¬ 
te quarantatrè frequenze della trama ad 
intervalli di 15 Hz, senza che si mani¬ 
festino rischi di sovramodulazione. La 
parte restante del circuito è invece iden¬ 
tica a quella dei selettori di tipo conven¬ 
zionale. 

La figura 19 è un’altra fotografia che 
rappresenta la struttura di un modulo 



Fig. 17 - Selettore a diapason piezo-elet¬ 
trico funzionante ad un solo tono. 



Fig. 19 - Modulo Stettner, consistente in 
un doppio diapason. 


Stettner, corrispondente allo schema ri¬ 
prodotto alla figura 20. 

Osservando questo schema, il funzio¬ 
namento può risultare abbastanza intui¬ 
tivo: è infatti possibile riscontrare che 
il preamplificatore comporta due stadi, 
seguiti dalTautotrasformatore, come nel 
caso precedente, ma che in questa se¬ 
conda versione esistono due diapason, 
collegati attraverso resistori. 

Dal lato secondario dei diapason, esi¬ 
stono ancora i medesimi circuiti, in 
quanto ciascuno stadio di demodulazio¬ 
ne fa capo ad un transistore (T4 e T6), 
e questi ultimi costituiscono con il tran¬ 
sistore di uscita (T7) un circuito del 
tipo «and», e — nel medesimo tempo — 
un multivibratore del tipo «Schmitt». 

In assenza di tensione di ingresso, gli 
stadi di demodulazione non forniscono 
alcuna tensione continua ai transistori, 
per cui questi ultimi conducono. Da ciò 


41? V 


deriva il fatto che il transistore di usci¬ 
ta è bloccato. 

Se uno solo dei due segnali ha la 
medesima frequenza di risonanza di uno 
dei diapason, lo stadio di demodulazio¬ 
ne corrispondente fornisce una tensione 
negativa che blocca lo stadio successivo, 
mentre Taltro transistore di entrata del 
multivibratore rimane in stato di condu¬ 
zione: il transistore di uscita resta per¬ 
tanto ancora in stato di interdizione. 

E’ perciò necessario che le due fre¬ 
quenze nominali vengano entrambe pre¬ 
sentate all’ingresso, affinché i due stadi 
di demodulazione forniscano una ten¬ 
sione negativa che blocca ciascun tran¬ 
sistore di ingresso del multivibratore; in 
questo caso — infatti — il transistore 
di uscita passa allo stato di conduzio¬ 
ne, bloccando il relè associato. 

L’articolo prosegue con la descrizione 
dei limiti di impiego dei moduli a dia¬ 
pason piezo-elettrici, e ne chiarisce al¬ 
cuni campi particolari di applicazione: 
dal momento che sarebbe tedioso farne 
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Fig, 20 - Schema elettrico del selettore a diapason piezo-elettrici a due toni, che 
non risponde se non quando le due frequenze di risonanza delle due unità piezo¬ 
elettriche vengono presentate contemporaneamente. 


un elenco completo, Tarticolo si limita a 
citarne gli esempi più classici. 

Nel caso della chiamata selettiva nel 
campo della radiotelefonia, il procedi^ 
mento viene impiegato nei casi in cui 
diversi utenti operano sulla medesima 
frequenza dì trasmissione, ed in cui il 
collegamento con un corrispondente non 
deve essere disturbato da altri. 

Ad esempio, questo caso sussiste quan¬ 
do una frequenza di collegamento col¬ 
lettivo permette a diversi utenti di co¬ 
municare tra loro, oppure quando si de¬ 
sidera poter entrare in collegamento con 
dei veicoli di una compagnia di tra¬ 
sporto, contemporaneamente. 

E’ necessario che il personale possa 
dedicarsi alle proprie occupazioni, sen¬ 
za essere continuamente distolto dalle 
chiamate destinate in pratica ad altre 
persone ben definite. 

A tale riguardo, Tarticolo riporta un 
circuito dettagliato che chiarisce come 
questo risultato può essere ottenuto, e 
cita altri casi classici, come ad esempio 
il telecomando mediante collegamenti ra¬ 
dio, il telecomando tramite linee tele¬ 
foniche, ecc. L^articolo viene alla fine 
concluso con la descrizione di alcuni 
esempi di realizzazioni francesi, tra cui 
un trasmettitore ed un ricevitore seletti¬ 
vi funzionanti a diapason, un coman¬ 
do di impianto industriale mediante un 
ponte scorrevole, un telecomando a vie 
multiple, ed un telecomando per ponti 
scorrevoli di trattori, funzionante con 
collegamenti radio. 



REPERIBILI PRESSO TUTTI I PUNTI 
DI VENDITA G.B,C. IN ITALIA 


Rotore « CDR » per antenne 

Corredato di telecomando 

Rotore in custodia stagna 

Sezione e numero fili: 2x1+ 6x0,6 

Resistenza massima della linea: 

1 n (1-2-4) 2,5 (3-5-6-7-8) 

Angolazione: 

365° 

Tempo di rotazione: 

60 s 

Portata: 

450 kg 

Momento torcente; 

76 mkp 

Momento di rotazione: 

11,4 mkp 

Momento di blocco: 

40,3 mkp 

Peso rotore: 

7,3 kg 

Alimentazione telecomando: 

220 

V - 50 Hz 

Alimentazione motore: 

24 Vc.c. 

NA/1368-06 



PER ANTENNE CB - RADIOAMATORI 



B Rotore « Stolle » per antenna 

I Corredato di telecomando 
I Rotore in custodia stagna 
I Rotazione: 360° con fermo fine corsa 


Velocità di rotazione: 1 giro in 50 s 

Potenza di lavoro: 10 15 kg 

Alimentazione telecomando: 220 V 

Alimentàzione motore: 24 Vc.c. 

Potenza nominale; 30 W 

2 morsetti per pali d’antenna; fino al 0 39 
2 morsetti per sostegni: fino al 0 52 

200/1 color 
NA/1368-00 


NA/1368-00 
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a cura di P. SOATI 



In considerazione delPelevato nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relative risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrica ad 
insindacabile giudizio della reda¬ 
zione, saranno date secondo Tor- 
dine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d'ur¬ 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dalLimporto 
di lire 3,000" anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
stali o di ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. 

" Per gli abbonati Timporto è 
ridotto a lire 2,000. 


Sig. SOLARI O. ■ Genova 

Indicatore di velocità e contamiglia 

elettronico 

Abbiamo già dato notizia su questa 
rubrica e nella rubrica «questo mese 
parliamo di...» della reperibilità sul 
mercato di ottimi indicatori di velocità 
elettronici. Comunque in figura 1 ripor¬ 
tiamo la fotografia di un altro strumen¬ 
to di questo genere e precisamente il 
modello Tiger della Finder, che è espres¬ 
samente studiato per la nautica da dipor¬ 
to. Esso è munito di un ricevitore con 
quadrante, per la segnalazione della ve¬ 
locità istantanea e di un contamiglia az- 
zerabile. 

Il trasduttore è del tipo ad etichetta 
retrattile in modo da consentirne una ra¬ 
pida manutenzione. 

Il Tiger può essere dotato di un se¬ 
condo indicatore di velocità istantanea 
da sistemarsi nel pozzetto (cockpit o 
flying bridge). 


Fig. 1 - Indicatore dì 
velocità e contami¬ 
glia elettronico Tigei 
(Finder) espressamen¬ 
te studiato per la nau¬ 
tica da diporto (vela 
e motore). 



L’apparecchio è fornito in due ver¬ 
sioni: una con scala per misure di ve¬ 
locità con scafi a vela, Valtra per scafi 
a motore. 

Per le barche a vela possono essere 
sistemati due trasduttori, uno a sinistra 
l’altro a dritta, selezionabili tramite un 
interruttore automatico in funzione del 
lato di sbandamento della barca. 

Le lettere del quadrante sono dipinte 
con vernice fosforescente che ne consen¬ 
te la lettura anche notte. 

L’apparecchio funziona a pile incor¬ 
porate ed essendo l’assorbimento di soli 
10 mA assicurano un’autonomia di oltre 
500 ore. 

Il costo dell’apparecchio si aggira sul¬ 
le 270.000 lire. 

Sigg. RODIGUERO N. - Padova, 
FRANCHI F. - Torino 
Preparazione dei circuiti stampati 

Per preparare i circuiti stampati, pres¬ 
so l’organizzazione di vendita della GBC 
Italiana è reperibile la trousse PRONT- 
CIRCUIT con numero di catalogo LC/ 
0350-00 la quale contiene tutto il mate¬ 
riale necessario e chiare istruzioni d’im¬ 
piego. 

La suddetta trousse contiene: 

T) Una soluzione per l’incisione dei cir¬ 
cuiti stampati LCf0370-00, 500 cc. 


2°) Inchiostro protettivo per disegno di 
circuiti stampati LC10360-00, 5 cc. 
3°) Un foglio di tela smeriglio. 

4'’) Una cannuccia. 

5°) Un pennino ad imbuto n. 10. 

6") Una serie di pannelli per circuito 
stampato per un totale di 400 cm^. 
Prima di passare all’esecuzione di un 
circuito di un certo impegno non sarà 
male che il dilettante si eserciti preventi¬ 
vamente adoperando delle lastrine rica¬ 
vate agevolmente ritagliando con un se¬ 
ghetto da traforo a dentatura fitta una 
delle lastre fornite con la scatola. 



Fig. 2 - Preparazione di un circuito 
stampato mediante la trousse LC-350. 
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Fig. 3 - Collegamento in serie di due altoparlanti da 4 H ciascuno ed un amplificatore 
con uscita da 8 FI. 
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Fig. 4 - Collegamento in serie di tre altoparlanti, due da 4 H ed uno da 8 D., ad un 
amplificatore con uscita da 16 FI. 


16 OHMS 


16 OHMS 


8 OHMS 


^ \—' 

J 

E 


4 OHMS 


n 

r 


Fig. 5 - Collegamento in parallelo di tre altoparlanti, due da 16 FI ed uno da 8 FI, 
alFuscita di un amplificatore da 4 FI. 
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Fig. 6 - Collegamento in parallelo di quattro altoparlanti da 16 FI, alFuscita di 
amplificatore da 4 F2. 
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Fig. 7 - Collegamento in parallelo di due altoparlanti da 8 FI, all'uscita di un 
amplificatore da 4 FI. 


Oltre ai preparati inclusi nella scato¬ 
la è necessario munirsi anche di: 
ì") Un foglio di carta millimetrata, o a 
quadretti. 

Una matita. 

T) Una bottiglietta di trementina. 

Una bacinella di plastica o di vetro 
le cui dimensioni debbono essere tali 
da contenere il circuito stampato che 
si desidera eseguire. 

Norma fondamentale da tenere presen¬ 
te nella costruzione dei circuiti stampati 
è che i vari componenti devono essere 
disposti in modo tale che le reciproche 
connessioni possano essere effettuate sen¬ 
za incroci. 

Pertanto si inizia con una prima siste¬ 
mazione dei componenti disegnata a ma¬ 
tita sulla carta millimetrata e che viene 
perfezionata successivamente fino ad ot¬ 
tenere la soluzione voluta, come indica 
la figura 2. 

Non ci dilunghiamo su questo argo¬ 
mento che è trattato a fondo nelle istru¬ 
zioni che sono unite alla trousse. 


Sig. PAPA G. - Bari 
Collegamento altoparlanti 

Per chiarire meglio le sue idee sul 
collegamento degli altoparlanti ad un 
amplificatore, la cui uscita ha un valore 
di impedenza differente, ci spieghiamo 
con qualche esempio. 

La figura 3 si riferisce al collegamen¬ 
to di due altoparlanti da 4 Lì aWuscita 
di un amplificatore a 8 Lì. I due alto- 
parlanti in questo caso sono disposti in 
serie per ottenere Vimpedenza richiesta 
di 8 FI. La figura 4 si riferisce invece ad 
un amplificatore con uscita a 16 Lì. In 
questo caso sono disposti in serie due 
altoparlanti da 4 Lì ed uno da 8 Lì. 
Ovviamente sarebbe possibile collegare 
in serie fra loro anche due soli altopar¬ 
lanti da 8 FI ciascuno. 

La figura 5 si riferisce invece al col- 
legamento di tre altoparlanti ad un am¬ 
plificatore avente l’uscita di 4 Lì. I tre 
altoparlanti aventi l’impedenza di 16, 
16 e 8 Lì sono disposti in parallelo fra 
loro in modo da ottenere l’impedenza 
richiesta di 4 FI. Lo stesso risultato si 
otterrebbe collegando in parallelo fra lo¬ 
ro quattro altoparlanti da 16 Lì (figura 
6), oppure due altoparlanti da 8 Lì (fi¬ 
gura 7). 

La figura 8 si riferisce al collegamento 
di tre altoparlanti da 16, 8, 8 Lì aU’usci- 
ta di un amplificatore da 8 Lì, mentre 
la figura 9 indica la disposizione di 4 
altoparlanti da 16, 16, 8 e 4 Lì per colle¬ 
garli ad un’uscita di 4,8 FI (in pratica 
4 Lì). In questo caso i primi due alto- 
parlanti da 16 Lì ciascuno essendo in 
parallelo hanno una impedenza comples¬ 
siva di 8 Lì, gli altri due da 8 e 4 Ù es¬ 
sendo in serie hanno un’impedenza com¬ 
plessiva di 12 FI. / due gruppi a loro 
volta risultano in parallelo e pertanto la 
impedenza complessiva ^arà uguale a 

8 X 12 

--- = 4,8 Lì. 

8 ^ 12 
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Sig. BASSI N. - La Spezia 
Radiocomunicazioni maritlìme 


16 OHMS 


8 OHMS 
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Fig. 8 - Collegamento serie-parallelo di tre altoparlanti, due da 8 H ed uno da 
16 n, alFuscita di un amplificatore da 8 liì. 
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Fig. 9 - Collegamento serie-parallelo di quattro altoparlanti, due da 16 H, uno da 
8 n ed uno da 4 alFuscita a 4,8 iì di un amplificatore. 


Parallelamente al cosiddetto boom del¬ 
la nautica da diporto è scoppiato anche 
quello dei radioapparati ad essa desti¬ 
nati e pertanto troppe persone scrivono 
su questo argomento, specialmente per 
quanto concerne le radiocomunicazioni, 
senza avere in merito la necessaria pre¬ 
parazione. Ciò crea della perplessità, e 
frequentemente dei concetti errati in co¬ 
loro che cercano di apprendere qualcosa 
in merito. 

Uelenco delle frequenze destinate ai 
servizi marittimi che mi ha inviato in vi¬ 
sione è completamente errato almeno 
come interpretazione, quindi Le confer¬ 
miamo la validità di quanto abbiamo 
pubblicato nella rubrica QTC. Chi dirige 
tale rubrica ha nel campo delle radio¬ 
comunicazioni un esperienza pluridecen- 
nale e quindi tratta gli argomenti con 
cognizione di causa. 

Sempre nell’elenco che ci ha inviato 
dobbiamo inoltre rilevare che è stato 
usato il termine di stazione terrena an¬ 
ziché quello di stazione terrestre. Infat¬ 
ti mentre le stazioni terrene, come ab¬ 
biamo più volte spiegato, non sono altro 
che delle stazioni destinate al servizio 
spaziale, le stazioni a terra che svol¬ 
gono i servizi con le stazioni dei servizi 
mobili sono dette stazioni terrestri. Da 
notare che la stazione terrena può essere 
installata tanto a terra quanto a bordo 
di una nave o di un aereo. 

Per quanto concerne le disposizioni 
che regolano l’attività degli ufficiali ra¬ 
diotelegrafisti a bordo delle navi mer¬ 
cantili La prego farmi pervenire il suo 
indirizzo preciso affinché mi sia possibi¬ 
le inviarle fotocopia delle stesse. 


Sig. CARLI L. - Roma 
Bilanciamento di un complesso stereo 

Per bilanciare esattamente le due se¬ 
zioni di un amplificatore si può realiz¬ 
zare uno strumento molto semplice il 
cui schema elettrico è indicato in figu¬ 
ra 10. 

I componenti necessari sono i seguen¬ 
ti: 

DI e D2 = diodi IN60 od equivalen¬ 
ti. Le caratteristiche dei due diodi debbo-' 
no essere assolutamente identiche. RI = 
R2 = 560 D, 1/2 W ± 5%. MI ^ mi¬ 
croamperometro con zero centrale da 
300 - 0 - 500 uA; R2 = 1.000 D, 
1/2 W. 

L’esatto bilanciamento dei due ampli¬ 
ficatori, quello di destra e quello di si¬ 
nistra, si avrà quando lo strumento in¬ 
dicherà la posizione centrale, cioè lo ze¬ 
ro. Se il volume dei due amplificatori 
non è identico, oppure il collegamento è 
stato effettuato con fase errata, lo stru¬ 
mento indicherà un valore diverso dallo 
zero. 

I due diodi dovranno essere collegati 
al lato caldo del proprio amplificatore, 
cioè al lato che non è a massa. 



Fig. 10 - Dispositivo per il controllo del 
bilanciamento di un amplificatore ste¬ 
reo. 



Fig. 11 - Scatole metalliche per strumen¬ 
ti di misura, alimentatori ed altri appa¬ 
recchi della Pfeifer (GBC serie 
00/1590 ^ 1615-00). La figura si rife¬ 
risce ad una scatola con foratura. 


Sig. ANEDDA G. - Cagliari 
Contenitori per strumenti 

Presso i punti di vendita della GBC 
Italiana può trovare una vasta serie di 
scatole metalliche adatte a contenere 
strumenti di misura od altri apparecchi. 

Fra le serie più notevoli emergono 
le scatole Pfeifer, che sono costruite in 
due versioni distinte, in lamiera zincata 
e verniciata. 

La prima versione è completamente 
chiusa, la seconda dispone di una fo¬ 
ratura laterale per consentire una buo¬ 
na aerazione, (figura 11). 

Riportiamo qui di seguito le dimen¬ 
sioni di alcune delle suddette scatole. La 
prima cifra si riferisce alla prima ver¬ 
sione la seconda sigla alla versione con 
foratura. 

00/1590-00, 00/1602-00 = 210 x 
144 X 115 mm. 00/1592-00, 00/1603-00 
= 210 X 144 X 150 mm. 00/1594-00, 
00/1609-00 = 298 x 210 x 150 mm. 
00/1596-00, 00/1610-00 = 298 x 210 
x 200 mm. 00/1598-00 440 x 210 x 

210 mm. 00/1600-00, 00/1615-00 = 
520 210 x 200 mm. 


Sig. FRANCIONI G. - Napoli 
Stroboscopio per uso industriale 

In Italia esistono parecchie case che 
sono in grado di fornire degli strobo¬ 
scopi per applicazioni industriali. In fi¬ 
gura 12 è visibile ad esempio lo strobo¬ 
scopio tipo 6 K della ditta Ing. S. e Dr. 
Guido Belotti, che serve per applicazio¬ 
ni generali. In esso è impiegata una lam¬ 
pada da 10 W che dà una sufficiente 
illuminazione per fotografie ad esposi¬ 
zioni multiple il quale è anche partico¬ 
larmente indicato anche per scopi didat¬ 
tici. 
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Fig. 12 - Stroboscopio della Belotti tipo 
ó K, con lampada da 10 W, campo ba¬ 
gliori da 300 a 6.000 bagliori al minuto. 



Fig. 13 - Stroboscopio modello 15 K di 
elevate prestazioni, campo bagliori da 
250 a 15.000 bagliori al minuto. 


La figura 13 si riferisce invece ad uno 
stroboscopio della stessa casa che forse 
risponde meglio alle sue esigenze. Si 
tratta di un apparecchio per applicazio¬ 
ni generali ad alta intensità con poten¬ 
za media di 20 W ed una portata molto 
ampia che va da 300 a 25.600 bagliori al 
minuto. Delle immagini sufficientemen¬ 
te nitide si possono ottenere anche fino 
a 250.000 giri al minuto. 


La stessa ditta dispone dello strobo¬ 
scopio 15 K di elevate prestazioni, me¬ 
diante il quale è possibile ottenere una 
precisione eccezionalmente elevata ed u- 
na grande versatilità d'impiego. Il cam¬ 
po dei bagliori si estende da 250 a 
15.000 bagliori al minuto, ± 1%. 


Sig. ROSSINI D. - Bologna 
Informazioni sui COS/MOS 

/ COS/MOS non sono altro che una 
derivazione a simmetria complementare 
della tecnologia MOS ed infatti sono an¬ 
che detti MOS complementari. 

Essi fanno parte della tecnologia MOS, 
che allo stato attuale si sta sviluppando 
in modo impressionante, e posseggono 
delle caratteristiche uniche che li ren¬ 
dono indispensabili in molte applicazio¬ 
ni. 

Data la loro configurazione circuitale 
a simmetria complementare i COS/MOS 
hanno un consumo a riposo del tutto in¬ 
significante ed anche durante la commu¬ 
tazione il consumo dinamico di potenza 
è il più basso che sia raggiungibile at¬ 
tualmente con qualsiasi altro tipo di tec¬ 
nologia. Ad esempio ad 1 MHz e 5 V 
una porta COS/MOS consuma meno di 
1 mW mentre una porta del tipo TTL 
ha un consumo molto maggiore. 

Infatti mentre le porte TTL consu¬ 
mano sia durante lo stato ON che nello 
stato OFF, i COS/MOS, come abbiamo 
detto, consumano soltanto nelTattimo in 
cui effettuano la commutazione. I van¬ 
taggi che ne conseguono sono i seguenti: 
un sistema di alimentazione molto sem¬ 
plice, una densità di impaccamento mag¬ 
giore, Veliminazione di eventuali sistemi 
di raffreddamento ad aria forzata, mag¬ 
giore durata delle eventuali batterie di 
alimentazione. Per questo motivo i 
COS/MOS trovano anche un vasto im¬ 
piego in sistemi di apparecchiature de¬ 
stinate ai mezzi mobili dove il consumo 
di corrente è un parametro fondamenta¬ 
le e deve essere ridotto ai valori più 
bassi possibili. 

I COS/MOS, che sono nelTambito dei 
prodotti digitali quelli che hanno la 
maggiore immunità al rumore, funzio¬ 
nano con una tensione di alimentazione 
che può avere un valore qualsiasi nella 
gamma che va da 3 V a 15 V. 


R3 



Fig. 14 - Schema elettrico di un semplice misuratore della percentuale di modula¬ 
zione per trasmettitori funzionanti nella gamma 27 - 28 MHz. 


Ai COS/MOS non mancheremo di 
dedicare prossimamente un articolo, co¬ 
munque notizie più precise in merito 
possono essere richieste a nostro nome 
alla Silverstar che rappresenta la RCA. 


Sig. BARTOLINI F. - Livorno 
Controllo modulazione TX 27 - 30 MHz 

In figura 14 è riportato lo schema di 
un semplice misuratore della percentua¬ 
le di modulazione per i trasmettitori che 
operano nelle gamme dei 27 e dei 28 
MHz. 

Il valore dei vari componenti è il se¬ 
guente: 

CI = 500 pF, 100 Vcc; C2 = 10 ^F, 

10 V, condensatore elettrolitico; 

C3 = 200 pF, 100 Vcc; C4 = 300 pF, 
100 Vcc; DI, D2 e D3 = diodi 1N60 
od altri equivalenti; MI — milliampero- 
metro 1 mAcc fondo scala con quadrante 
sufficientemente ampio; RI = 1,000 Et, 
potenziometro; R2 = 560 il, 1/2 W; 
R3 = 910 Lì 1/2 W. SI = commutato¬ 
re, possibilmente del tipo a pulsante con 
ritorno automatico. 

I terminali dei resistori RI e R2 e del 
diodo DI dovranno essere i più corti 
possibili. 

II misuratore della modulazione do¬ 
vrà essere collegato al trasmettitore me¬ 
diante cavo coassiale ed un connettore 
del tipo a T. 

Si accenderà il trasmettitore portando 

11 commutatore SI nella posizione CAL. 
Agendo sul potenziometro R2 si dovrà 
portare Vindice dello strumento a fondo 
scala. Successivamente si porterà il com¬ 
mutatore nella posizione MOD e, in que¬ 
ste condizioni, parlando al microfono lo 
indice dello strumento indicherà la per¬ 
centuale della modulazione. 


Sig. RUSSETO G. - Catania 
Schermaggio autovetture 

Per eliminare totalmente i disturbi a 
bordo della sua autovettura Fiat 850, ed 
ottenere buone ricezioni anche delle e- 
mittenti a modulazione di frequenza, le 
consigliamo la confezione della G BC 
KK/0490-05 la quale è adatta oltre che 
per autoradio, anche per radio portatili 
in FM, ed è particolarmente indicata per 
motori che abbiano un alto rapporto di 
compressione e siano muniti di alterna¬ 
tore. Essa in pratica è consigliabile a 
tutte le autovetture Alfa Romeo, alla 
Fiat 850 coupé, 124 S, 125 e così via e 
comprende: 5 soppressori resistivi da 
10.000 Lì, 1 condensatore da 3 p.F, 300 V 
e 2 condensatori passanti da 3 \iF 300 
V. La confezione è pure dotata di un 
chiaro schema di montaggio. 

Un'altra confezione per schermaggio 
delle autovetture, e per ricevitori a mo¬ 
dulazione di frequenza, è del tipo GBC 
KK/0490-00 che comprende 4 soppresso¬ 
ri resistivi da 10.000 Lì, 4 soppressori re¬ 
sistivi da 1.000 Lì, 1 soppressore resisti¬ 
vo da 5.000 Lì, 2 condensatori passanti 
da 0,5 pF, 1 condensatore passante da 
2,5 \iF, 1 condensatore passante da 3 pF 
e schema di montaggio. 
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Continuiamo in questo numero , 
ia pubblicazione, iniziata sul 
numero 1/73, di una serie 
di tabelle di equivalenza 
fra semiconduttori di di¬ 
versa fabbricazione e semicon¬ 
duttori di produzione Philips.^ 


EQUIVALENZE 
E DATI TECNICI 
DEI SEMICONDJ 


Tipo 

N 

P 

Coatruttorr 

(^orriapondenlf 

Hhilipa 

Cnnlraltorc 

M 

K 

G 

A 

Unti te 

Ptot 

(W) 

B 

mici de 

VCBO 

(V) 

c 

:i tipi ripe 

VCEO 

(VcER) 

(V) 

D 

«rtati nella 

*C(AV) 

dCM) 

(A) 

E 

prima colonni 

hFE 

(hfe) 

F 

a 

fT 

(MHz) 

Oaaei 

corri 

Contenl - 
«ore 

rvasion) ai 

apondentp 

ir alo re 
inferiore 

111 

Philips 

valore 

superiore 

BUY 16 

N 

F 

(BOY 90) 

TO-59 

M 

-15- 

150 

80 

10 

40 + 

100 

TO-3 

BFF 

AC 

BUY 17 

N 

F 

(BOY 60) 

TO-59 

H 

-15- 

120 

60 

10 

100 + 

100 

TO-3 

BDF 


BUY 26 

N 

S 

(2N 3442) 

SOD-8/1 

M 

-100- 

200 

150 

10 

13 + 

0,01 

TG-3 

BC 

EF 

BUY 51 fi 

N 

TI 

(2N 3772) 

TO-3 

H 

/150/ 

60 

60 

30 

20-150 

IO 


DEF 

fi 

GA OOA 

P 

- 

ASY 27 

TO-5 

M 

0tl5 

25 

( 201 

0,05 

80 + 



E 

D 

GT 70 

P 


ASY 26 

TO-5 

M 

0,15 

18 

15 

0,04 

25+ 




eof 

HE 0411 

P 

D 

(BC 307 VI 1 

(S0T30) 

K 

0,22 

60 

45 

0, 1 

80-300 

60 


B 

AF 

ME 0412 

P 

0 

(BC 307 A) 

(S0T30) 

K 

0,22 

60 

45 

0,1 

150-600 

60 


BE 

AF 

MJ 423 

N 

M 

(BOY 96) 

TO-3 

H 

/125/ 


325 

5 

30-90 

2,5 


A 

CF 

MJ 431 

N 

M 

(BOY 96) 

TO-3 

M- 

/125/ 


400 

5 

15-35 

2,5 


AC 

F 

MJ IROO 

N 

M 

(BOY 90) 

TD-3 

M 

/lOO/' 


250 

5 

40-120 



AF 


MJ 3029 

N 

M 

(BOY 95) 

TO-3 

M 

/125/ 

- 

250 

3,5 

30 



AD 


MJE 101 

P 

M 

(BD 132) 

(S0T32) 

K 

/75/ 


40 

5 

25-150 


SOT-32 

AE 

DC 

MJE 105 

P 

M 

(BD 132) 

(SOT32) 

K 

/75/ 


50 

5 

25-100 


SOT-32 

Ace 

D 

MJF 201 

N 

M 

(BD 131) 

(S0T32) 

K 

/75/ 


40 

5 

25-150 


SOT-32 

AE 

OC 

MJE 205 

N 

M 

(BD 131) 

(S0T32) 

K 

/75/ 


50 

5 

25-100 


SOT-32 

ACE 

D 

MJE 340 

N 

M 

(BD 144) 

(S0T35) 

K 

/20,8/ 


300 

0,5 

30-250 

10 

TO-3 

ADE 

fiCF 

MjE 305 

N 

M 

(2N 3055) 

C. 90 

K 

/90/ 

70 

60 

10 

20 + 

2 

TO-3 

F 

ABO 

MPS 292 

N 

M 

BC 238 B 

TO-92 

K 

0,31 

18 

- 

1 

( 470) 

300 

SOT-30 


BC 

MPS 3 70 

N 

M 

BC238 

TO-92 

K 

0,31 

40 

20 

- 

30-600 

100 

SOT-30 

8 

EF 

MPS 653 

N 

M 

BC237 A 

TD-92 

K 

0,31 

60 

40 

~ 

40-120 

3 90 

SQT-30 

PF 

CE 

MPS 653 

N 

M 

BC237 A 

TO-92 

K 

0,31 

60 

40 


90-270 

3 90 

SOT-30 

RF 

C 
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tranisiistori 


Tipo 

N 

P 

Costrutlort* 

Corrispondt'Dtt' 

Philips 

Contenitori* 

M 

K 

G 

A 

Dati 1 

Ptot 

(W) 

B 

tecnici c 

VCBO 

(V) 

C 

lei tipi ri| 

VCEO 

(VcER) 

(V) 

D 

sortati nella 

IC(AV) 

dCM) 

(A) 

E 

1 prima colon 

hpE 

(hfe) 

F 

na 

fT 

(MHz) 

, Osa 

cor 

Conteni - 
tore 

lervazioni 

risponden 

valore 

inferiore 

sul 

te Philips 

valore 

3 superiore 

MPS 6532 


N 

M 

BC237 A 

TQ^2 

K 


50 

30 


30+ 

390 

SOT-30 

1 f 

CE 

MPS 6533 


P 

M 

IBC 177 IV) 

TO-92 

k 

0t31 

40 

40 

- 

40-120 

260 

TO-10 

F 

1 BC 

MPS 6534 


P 

M 

(BC 177 A 

TU-9 2 

K 

0, 31 

40 

40 

- 

90-270 

260 

TO-18 

' F 

BCE 

MPS 6535 


P 

M 

(BC 177 IV) 

TCK92 

K 

0i 31 

IO 

30 

- 

30+ 

260 

TO-18 

h 

BCE 

MPSU 05 


N 

M 

(BD 137) 

C,125 

K 

/5/ 

60 

60 

1 

100+ 

50 

SOT-32 

DE 

AF 

MPSU 06 


N 

M 

(BD 139) 

C,125 

fc 

/5/ 

SO 

60 

l 

100+ 

50 

SOT-32 

DE 

AF 

OC 16 

+ 

P 

P 

(AD 162) 

sps:. 


-7- 

32 

(32) 

IrS 

35 

- 

TO-9 

AD 

E 

OC 22 

+ 

P 

P 

(AD 149) 

T0^3 

- 

IG- 

16 

( 24} 

1 

50+ 

- 


1 E 

ABCD 

OC 23 

+ 

P 

P 

(AD 149) 

TO-3 


-15- 

36 

( 24) 

1 

50+ 

- 


E 

ABCD 

OC 24 

+ 

P 

P 

(AD 149) 

T0^3 


-15- 

36 

{ 24) 

1 

50+ 

- 


E 

ABCD 

OC 26 

+ 

P 

P 

AD 149 

TO-3 

M 

-12,5- 

40 

(40) 

(3,5) 

20+ 

- 



ABCE 

OC 27 


P 

- 

(AD 149) 

TO-3 

H 

- 

- 

- 

- 

- 


- 



OC 20 

+ 

P 

P 

ASZ 15 

TD-3 


-30- 

BO 

(60) 

Il 

20+ 

- 



BD 

OC 29 

+ 

P 

P 

ASZ 16 

TO-1 


-30- 

60 

(48) 

6 

45 + 

- 



D 

OC 30 

+ A 

P 

P 

AD 162 

SOT-9/1 

M 


32 

(32) 

1,4 

12+ 

- 

TO-9 

D 

AE 

OC 30 

+ 6 

P 

P 

OC 30B+ 

SOt-9/l 

M 

-4- 

60 

(60) 

1,4 

12+ 

- 




OC 35 

+ 

P 

P 

ASZ 17 

TD-a 

H 

-30- 

60 

148) 

6 

25 + 

- 



D 

OC 36 

+ 

P 

P 

ASZ 18 

TO-3 

H 

-30- 

eo 

(60) 

6 

30+ 

- 



BD 

OC 42 


P 


(AC 125) 

TO'l 

H 

0,05 

16 

15 

0,05 

70 

7 


F 

ABDE 

OC 44 

+ 

P 

P 

(AF 126) 

50T-2/3 

0 

(0,05) 

15 

( 15) 

0,005 

( 100] 

- 

TO-72 

A 

BDE 

OC 45 

+ 

P 

P 

(AF 126) 

SOT-Z/3 

0 

lOfOSl 

15 

(15) 

0, 005 

(50) 

- 

TO-72 

A 

BDE 

OC 46 

+ 

P 

P 

(ASY 26)+ 

SOT-2/3 

£ 

(0,05) 

20 

t 20) 

0,1 

10+ 

- 

TO-5 


ABDE 

OC 47 


P 

P 

(ASY 27)+ 

SDT-2/3 

G 

1 0,05) 

20- 1 

(20) 

0,1 ' 

' 25+ 

- 

TO-5 


' ABDE 

OC 65 

+ 

P 

P 

(OC 57)+ 

SPECf, 


(0,025) 

5 

5 

0*01 

130) 

- 

SOT-19 

ACD 

B 

OC 66 

+ 

P 

P 

(OC 58)+ 

SPEC* 


(0,025) 

5 

5 

0,01 

(471 

- 

SOT-19 

ACD 

B 

OC 70 

+ 

P 

P 

(AC 125) 


G 

tQ,075] 

32 

(30) 

0,01 

130] 

- 

TO-1 


ADE 

OC 71 

+ 

P 

P 

(AC 125) 

SDT-2^3 

G 

(0,075) 

M 

(30) 

0,01 

(47) 


TO-1 


ADE 

OC 72 

+ 

P 

P 

(AC 125) 

SOT-2/4 

n 

[0,0751 

32 

( 32) 

0,05 

50 

- 

TO-1 


ADE 

OC 74 

+ 

P 

P 

(4C 125) 

SOT-2/4 

M 

(£5,135) 

20 

(20) 

0,3 

- 

- 

TO-1 

0 

B 

OC 75 

+ 

P 

P 

(AC 125) 

S0T^2/3 

H 

(0,075) 

32 

( 30) 

0,01 

(90) 

- 

TO-1 


ADE 

OC 76 

+ 

P 

P 

(ASY 76) 

SOT-2/4 

M 

(0,075) 

32 

(32) 

0, 125 

30+ 

- 

TO-5 


ABD 

OC 77 

+ 

P 

P 

(ASY 77) 

saT-a/4 

M 

(0,075) 

60 

(60) 

0,12S 

30 + 

- 

TO-5 


AD 

OC 79 

+ 

P 

P 

(AC 125) 

SDT-2/4 

M 

(0,135) 

- 

(26) 

0,3 

60 

- 

TQ-1 ' 

D 

E 

OC bo 

+ A 

P 

P 

(AC 126) 

S0T~2/4 

M 

(0,135) 

2(3 

( 20) 

0,3 

IfiO 

- 

TO-1 

DE 

B 

OC 83 


P 


(AC 120) 

TO-1 

M 

0,6 

32 

20 

0,5 

90 

0,05 


C 

ADF 

OC 84 


P 

■P 

(AC 128) 

TD“l 

M 

0,6 

32 

32 

0,5 

90 

1 


C 

AD 

OC 122 

+ 

P 

P 

(ASY 80) 

TO-7 

M 

( 0,2) 

32 

(32) 

0,5 

100 

1,3 

TO-5 

EF 

ABC 

ÙC 123 

■» 

P 

P i 

(ASY 77) 

TO-7 

M 

(0,2) 

50 

150) 

0,5 

160 

1,5 

TO-5 

EF 

ABC 

OC 139 

* 

Al 

P 

(ASY 73) 


G 

(0,0051 

ai3 . 

(20) 

0,25 

33 

3,5 + 

TO-5 


BD 

OC 140 

+ 

M 

P 

(ASY 29) 

SOT-2/3 

G 

(0,0S5) 

20 

(20) 

«5+25 

66 

4,5 

TO-5 


ABEF 

OC 141 

* 

N 

P 

(ASY 75) 

SOT-2/3 

G 

(0,065) 

20 

(20) 

0,25 

132 

9+ 

TO-5 


BD 

OC 169 

+ 

P 

P 

(AF 126) 

T0“7 

M 

(0,05) 

20 

- 

0,01 

(20+) 

70 

TO-1 

A 

BE 

OC 171 

+ 

9 

P 

(AF 124) 

TO-7 

H 

(0,051 

20 

- 

0,01 

(20+) 

80 

TO-1 

A 

BE 

OC 200 

4 

P 

P 

(BC 308 VI) 

SDT-2/4 

H 

/0,21/ 

25 

25 

0,05 

(25t 

- 

SOT-30 


ABDEF 
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OC 201 

+ 

P 

P 

(BC 308 VI) 

SOT-2/4 

« 


1 

25 

1 25 

0,05 

(35) 

- 

SOT-30 


ABDEF 

OC 202 

+ 

P 

P 

(ASY 27) 

( TO-1) 

H 

OiZS 

15 

'io 

1 0,05 

' (70) 

3,2 

TO-5 

A 

BCOF 

OC 303 


P 

I 

(AC 125) 

To-ie 

M 

(0,07) 

12 

il5 

0,05 

(18-35) 

- 

TO-1 


ADE 

OC 304 

- 1 

P 

I 

(AC 125) 

TO-10 

W 

[ GtPTl 

32 

15 

0,05 

I (30-60) 

- 

TO-1 


ADE 

OC 304 

- 3 

P 

I 

(AC 125) 

TO-18 

« 

(0,07) 

32 

15 

0,05 

(70-130) 

- 

TO-1 


AD 

OC 304 

-2 

P 

I 

(AC 125) 

TO-18 

P 

TOiOTl 

’ 52 

i 15 

0,05 

(45-90) 

- 

TO-1 


ADE 

OC 305 

- 1 

P 

I 

(AC 126) 

TO-18 

M 

(0,07) 

72 

B 

0,05 

(110-220) 

- 

TO-1 


ACD 

OC 30 5 

-2 

9 

I 

(AC 126) 

TQ-18 

M 

(0,07) 

32 

B 

0,05 

( 230) 

- 

TO-1 

E 


OC 306 

- 1 

P 

I 

(AC 125R) 

TO-10 

W 

(0»OTi 

32 

15 

0, 05 

(30-60) 

- 

TO-1 


ADE 

OC 306 

- 2 

P 

I 

(AC 125R) 

TO-18 

H 

(0*07) 

32 

15 

0,05 

(45-90) 

- 

TO-1 


ADE 

OC 306 

- 3 

P 

I 

(AC 125R) 

TO-18 

K 

t0,07) 

32 

15 

0,05 

< 70-130) 

- 

TO-1 


AD 

OC 30 7 

- 1 

P 

I 

(ASY 76) 

TO-18 

H 

f0*08) 

32 

18 

0,25 

20-40 

1,5 

Ta-5 


ABO 

OC 30 7 

- 2 

P 

I 

(ASY 76) 

TO-18 

M 

('6,081 

32 

18 

0,25 

30-60 

1,5 

TO-^ 


ABD 

OC 30 7 

- 3 

P 

I 

(ASY 80) 

TO-18 

N 

rotoai 

32 

18 

0,25 

60-100 

1.5 

TO-5 


ABD 

OC 30 8 


9 

I 

(ASY 76) 

TO-18 

H 

(0*08) 

12 

18 

0,25 

15 + 

1,5 

TO-5 


ABD 

OC 30 9 

- l 

P 

I 

(ASY 77) 

TO-13 

M 

10,08) 

60 

30 

0,25 

20-40 

1*5 

TO-5 

C 

AD 

OC 309 

- 2 

P 

I 

(ASY 77) 

TO-18 

H 

(0,08) 

60 

30 

0,25 

30-60 

1.5 

TO-5 

C 

AD 

OC 30 9 

- 3 

P 

I 

(ASY 00) 

TO-18 

H 

(0*08) 

60 

30 

0,25 

SO-100 

1*5 

TO-5 

B 

AD 

OC 430 


P 

I 

(BSY 40) 

TO-18 

« 

(0,23 

10 

10 

0,05 

(10-25) 

- 



ABCDE 

OC 440 


P 

I 

(BC 178 VI) 

TO-18 


(0*23 

30 

30 

0,05 

(10+) 

- 


C 

ADEF 

OC 443 


P 

I 

(BC 178 VI) 

TO-18 

H 

tO,23 

25 

20 

0, 05 

(15-60) 

- 



ABDEF 

OC 445 


P 

I 

(BC 177 VI) 

TO-18 


(0,21 

50 

50 

0,05 

( 10+) 

- 


, BC 

ADEF 1 

OC 449 


P 

I 

(BC 177 VI) , 

TO-18 

M 

(0,2) 

1 60 

30 

0,05 

( 10+) 

- 


B 

ACDEF 

OC 450 


P 

I 

(BSV 68) 

TO-18 

M 

(0,2) 

75 

75 

0,05 

10-25 




ADEF 

OC 460 


P 

I 

(BC 170 VI ) 

TO-18 

M 

(0,2) 

10 

IO 

0,05 

1 (20-50) 

- 



ABCDEF 

OC 463 


P 

I 

(BC 170 VI) 

TO-18 

M 1 

(0,2) 

LO 

10 

0,05 

• ( 50) 

- 



ABCOEF 

OC 465 


P 

I 

(BC 178 VI I 

TO-18 

M 1 

(0,2) 

20 

20 

0,05 1 

(20-50) 

- 



ABCDEF 

OC 4 66 


P 

I 

(BC 178-VII 

TO-18 

M 

(0,2) 

IO 

10 

0,05 

( 30) 

- 



ABCDEF 

OC 467 


P 

I 

(BC 170 VI) 

TO-ie 

M 

( 0,2) 

25 

20 

0, 05 

(25-60) 

- 



ABCDEF 

OC 468 


P 

I 

(BC 170 VI) 

TO-18 

M 

(0,2) 

10 

IO 

0,05 

(60) 

- 


1 

ABCDEF 

OC 469 


P 

I 

(BC 177 VI) 

TO-18 

M 1 

( 0,2) 

32 

32 

0,05 

( 10+) 

- 



ABCDEF 

OC 4 70 


? 

1 

(BC 178 VI) 

TO-18 

M 

(0,2) 

30 

30 

0,05 

(20-70) 

- 


c 

ADEF 

OC 480 


P 

I 

- 

TO-18 

M 

(0,2) 

125 

125 

0,05 

: 10-25) 





PBC 107 


N 

se 

BC 237 

TO-98 

K 

0,3 

50 

45 

0,1 

110-450 

3 do 

T0-9a 



PBC 108 


IN 

SE 

BC 230 

TO-98 

K 

0,3 

1 

30 

20 

0, 1 

110-800 

300 

TQ-92 



PBC 109 


N 

SE 

BC 239 

TO-98 

K 

0,3 

30 

20 

0,1 

220-800 

300 

Ta-92 



SES 3705 


IN 

SE 

(BC 337) 

TO-98 

K 

0,36 

95 

30 

(0,5) 

50-150 

200 

TQ-92 


ACCE 

SFT 223 


P 

D 

ASY 26 

TO-5 

M 

(0,15) 

30 

1 24) 

0,25 

40+ 

4 


De 

F 

SFT 229 


P 

D 

ASY 27 

TO-5 

M 

(0,15) 

18 ' 

( 15) 

0,25 

75+ 

10 + 


OEF 

B 

SFT 321 


P 

D 

AC 125 

TO-1 

M 

0,2 

32 

- 

0,5 

30 

1.3 


D 

AE 

SFT 322 


P 

D 

AC 125 

TO-l 

M 

0,2 

3? 

- 

0,5 

50 

1,6 


0 

AE 

SFT 323 


P 

D 

AC 125 

TO-1 

M 

0,2 

32 

- 

0,5 

B5 

2,6 1 


DF 

A 

SFT 335 


P 

SE 

(AC 125) 

TO-1 

H 

0,2 

32 

- 

0, 15 

60-150 

2,4 




SFT 351 


P 

0 

AC 125 

TO-1 

M 

0,2 

32 

1 

1 

0, 15 j 

1 

33 

1,2 


1 

ADE 
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A 

B 

C 

D 

E 

p H Osservazioni , 

sul 






Cont«*QÌtorf 

Dati tecnici dei tipi riportati nella prima colonna 

corrispondente Philips 

Tipo 


N 

Coslruttorr 

(lorriapondentf 


M 

hot 

VCBO 

VCEO 

*C(AV) 

hFE 

i 






P 


Philips 


K 

G 

(W) 

(V) 

(VCER) 

(V) 

(»CM) 

(A) 

(hfe) 

(MHz) 

Conteni - 
tore 

valore 

inferiore 

valore 

superiore 

SFT 352 


P 

0 

AC 125 

TO-1 

M 

0.2 

32 , 

- 

0, 15 

57 

1,6 



ADE 

SFT 353 


P 

0 

AC 125 

TO-1 

M 

0,2 

32 1 

- 

0, 15 

92 

2,4 


F 

AD 

TF 65 


P 

s 

(AC 125» 

(TO-1) 

M 

0,025 

16 

12 

0,015 

(45) 

0,7 



ABDEF 

TF 78 

/30 

P 

s 

(2N 2904) 

TO-8 

M 

-3- 

32 

24 

0,6 

30-150 

0,7 

TO-39 


BCEF 

TF 78 

/60 

P 

s 

(2N 2904) 

TO-8 

M 

-3- 

64 

45 

0,6 

30-150 

0,7 

TO-39 

C 

BEF 

TI 3027 


P 

TI 

(ASZ 16) 

TO-3 

M 

/106/ 

45 

40 

7 

40-250 

- 


ACE 

BD 

TI 3026 


P 

TI 

(ASZ 151 

TO-3 

M 

/106/ 

60 

50 

7 

40-250 



AE 

Beo 

TI 3031 


P 

TI 

(ASZ 15) 

TO-3 

M 

/106/ 

120 

(65) 

7 

70 



ABE 

CO 

TIP 29 


N 

TI 

(BD 131» 

(S0T35) 

K 

-25- 

40 

40 

1 

20 + 


SOT-32 

A 

eCDE 

TIP 29 

A 

N 

TI 

(BD 137) 

(SOT35) 

K 

-25- 

60 

60 

1 

20 + 


SOT-32 

AD 

E 

TIP 30 


P 

TI 

(BD 132) 

(S0T35) 

K 

-25- 

,40 

40 

1 

20 + 


SOT-32 

A 

BCDE 

TIP 30 

A 

P 

TI 

(BD 138) 

(SOT35) 

K 

-25- 

60 

60 

1 

20 + 


SOT-32 

AD 

E 

TIP 31 


N 

TI 

(BD 131) 

(SOT35) 

K 

-34- 

40 

40 

1 

20+ 


SOT-32 

A 

BCDE 

TIP 32 


P 

TI 

(BD 132) 

(S0T35) 

K 

-34- 

40 

40 

1 

20 + 


SOT-32 

A 

BCDE 

TIP 33 


N 

TI 

(BOY 38» 

(S0T35) 

K 

-67- 

40 

40 

10 

20 + 


TO-3 


ABDE 

TIP 33 

A 

N 

TI 

(2N 3055) 

(SOT35) 

K 

-67- 

60 

60 

10 

20 + 


TO-3 


ABDE 

TIP 34 


P 

TI 

- 

(S0T35) 

K 

-67- 

40 

40 

10 

20 + 





TIP 34 

A 

P 

TI 

- 

(S0T35) 

K 

-67- 

60 

60 

10 

20+ 





TIS 37 


P 

TI 

(BC 308 VI) 

TO-92 

K 

0,2 

35 

32 

0,05 

45 + 

1 80 + 

SOT-30 

BC 

ADEF 

TIS 38 


P 

TI 

(BC 308 VI) 

TO-92 

K 

0,2 

35 

32 

0,05 

25+ 

' 50+ 

SOT-30 

BC 

, ADEF 

TIXS 39 


N 

TI 

BFW 17 

TO-5 

H 

/3/ 

30 

20 

0,2 

20+ 



C 

SE 

2N 85 


N 

TI 

(BSX19) 

TO-50 

K 

0,3 

20 

- 

0,2 

20+ 

- 

TO-18 


B 

2N 3?e 


N 

TI ,GE 

(BC 107 A) 

TO-5 

H 

0,125 

45 

30 

0,02 

( 24) 

30 

TO-18 


ABCDEF 

2N 526 

+ 

N 

P 

ASY80 

TO-5 

M 

(0,15) 

45 1 

30 

0,5 

53-90 

- 



A 

2N 527 

+ 

P 

P 

ASY80 

TO-5 

M 

(0,15) 

45 

(30) 

0.5 

65 + 

3.5 



A 

2N 696 


N 

TWP 

2N2218A 

TO-5 

M 

/ 2 / 

60 

(40) 

- 

80 + 

40 + 



AF 

2N 697 

+ 

N 

TI tP 

2N22Ì8A 

TO-5 

M 

/ 2 / 

60 

(40) 

- 

40 + 

50 + 




2N 698 


N 

TI 

( BSW67) 

TO-5 

M 

1 

/3/ 

120 

( 80) 


?0+ 

- 



ACE 

2N 699 


N 

TI 

4BSW67) 

TO-5 

1 

M 

121 

120 

(80) 

- 

40 + 




AC 

2N 706 

+ 

N 

I ,T,P 

BSX19 

TO-18 

M 

0,3 

25 

15 

- 

20 + 

200 + 



BEF 

2N 706 

+ A 

N 

TI, I ,? 

BSX19 

TD-18 

H 

0,3 

25 

15 

- 

20 + 

200+ 



BEF 

2N 70 8 

+ 

N 

I ,T,TI ,P 

BSX19 

TO-18 

M 

0,36 

40 

15 

0.2 

30 + 

300 + 



D 

2N 709 

+ 

N 

TI ,P 

( BSX19) 

TD-18 

M 

0,3 

15 

6 

0,2 

20 + 

600 + 


F 

CD 

2N 711 


P 

M,TI 

(AC 125) 

TO-18 

M 

0,15 

12 

( 12) 

0,05ì 

20 + 

300 


F 

A 

2N 717 

+ 

N 

TI ,P 

2N2221A 

TO-18 

M 

/1,5/ 

60 

(40) 

- 

20 + 

40 + 



EF 

2N 718 

+ 

N 

TI ,P 

2N2221A 

TO-18 

M 

/1,5/ 

60 

(40) 

- 

40+ 

50 + 



F 

2N 710 

+ A 

N 

TI,P 

2N2221A 

TO-18 

M 

/1,8/ 

75 

( 50) 

- 

40 + 

50 + 



F 

2N 726 


P 

TI 

( BC 170 VI ) 

TO-ie 

M 

0,3 

25 

20 

0,05 

15 + 

2 00 


F 

BCDE 

2N 727 


P 

TI 

( BC 178 VI ) 

TQ-18 

M 

0,3 

25 

20 

■ 0,05 

30 + 

200 


F 

BCDE 

2N 731 


N 

TI 

2N 2221A 

TO-18 


/1,5/ 

60 

(40) 

ì - 

40+ 





2N 733 


N 

TI 

2N2221A 

TO-18 

M 

/1,5/ 

60 

(40) 

- 

20 + 




CDE 

2N 735 


N 

TI 

2N2221 

TD-18 

M 

0,5 

60 

- 

- 

( 40+ ì 





2N 736 


N 

TI 

(2N 2222 A) 

TO-18 

M 

0,5 

80 

60 

- 

( 80+) 



BCE 


2N 739 


N 

TI 

2N2221A 

TO-18 

M 

/0,5/ 

80 



( 30+ ) 
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tranisìsÉori 



Tipo 


N 

P 

Costruttore 

Corrispondente 

Philips 

Contenitore 

M 

K 

G 

A 

Dati 11 

Ptot 

(W) 

B 

ornici d< 

VCBO 

(V) 

C 

ci tipi rip 

VCEO 

(VCER) 

(V) 

D 

ortali nella 

*C(AV) 

(CCM) 

(A) 

E 

prima poloni 

hpE 

(hfe) 

F 

la 

fj 

(MHz) 

, Ossi 

cor, 

Contenì - 
torr 

‘rvazioni t 

'ispondent' 

valore 

inferiore 

,ul 

e Philips 

valore 

superiore 

2N 

740 



TI 

2N2222A 

TO-ie 

H 

/OiS/ 

BO 

- 

- 

lStJ4) 





2N 

743 

+ 

N 

I»TI,P 

BSX19 

TD-IS 

H 

0,3 

20 

12 

0,2 

204 

300+ 



ALCI 

2N 

744 

4- 

N 

I .P 

BSX20 

TD-ie 

n 

Oli 

20 

12 

0.2 

40+ 

300 + 



ACD 

2N 

753 

+ 

N 

TI,P 

BSX20 

TD-18 

1- 

Oli 

2S 

( 20) 

1 

o 

o 

40+ 

200+ 



DF 

2N 

760 


H. 

TI 

(BCY59VII> 

TD-IS 

M 

0,5 

45 

45 

0,1 

) 76 + J 


1 

A 

E 

2N 

760 

A 

H 

TI 

2N2483 

TO-lfl 

H 

0.5 

60 

60 

0, 1 

(75+) 


1 

1 

AD 


2N 

780 


H 

TI 

{BC107A) 

Ttì-lfl 

H 

0,3 

45 

45 il 

0,05 

35 + 


i 


DE 

2N 

834 


ti 

M 

aCY 56 

10-18 

M 

0,3 

40 

(30) 

( 0.2) 

- 

350+ 




2N 

049 


M 

TI 

(BSX19) 

TO-SO 

K 

0,3 

« 1 

- 

0,05 

20+ 


TO-18 


80 

2N 

850 


M 

TI 

(BSX20) 

TO-50 

K 

0,3 

25 

- 

0,05 

40+ 

1 



BD 

2N 

851 


N 

TI 

(BSX19I 

TO-50 

K 

0,3 

'20 

- 

0,2 

10 + 


TO-18 


BE 

2N 

914 


H 

ItT.TI 

BSX20 

TO-tfl 

M 

0,36 1 

40 

15 

0,5 

10+ 

300+ 



ÉF 

2N 

915 


N 

T 

2N2221A 

TO-lfl 

H 

tOtlZi 

70 

50 ! 

- 

40-160 

250 + 


C 

A 

2N 

916 


» 

TI 

BCY56 

TD-18 

H 

0,36 

45 

25 1 

- 

50+ 


1 

CE 

A 

2N 

918 

* 

N 

ItT,TItP 

BSX19 

TD-ia 

M 

-0,265- 

30 

15 i 

- 

20 + 

600 + 



A 

2N 

92 9 

+ 

N 

ItTI.P 

2N929 

T0-!8 

n 

0,3 

45 

^5 

o 

o 

40-120 

30* 



DF 

2N 

930 

+ 

H 

IfP 

2N930 

TO-18 

M 

0,3 

45 

45 

0,03 

100-300 

30+ 



DF 

2N 

95 6 

+ 

N 

TI ,P 

(2N2222A» 

TO-18 

M 

/1,S/ 

75 

(50) 

- 

75 + 

70+ 



EF 

2N 

1100 


P 

P 

2N 1100 

TO-36 

H 

-100- 

100 

80 

(20) 

20 

- 




2N 

1131 

* 

P 

TI tP 

2N2904 

TO-5 

H 

m 

SO 

35 

0,6 

20+ 




ACE 

2N 

1132 

+ 

P 

TUP 

2N2904 

TD-5 

M 

fZÌ 

50 

35 

0,6 

30+ 




ace 

2N 

1143 


P 

M,T 

(ASY 761 

10-5 

M 

0,3 

25 


0,1 

( 50I 

- 


A 

80 

2N 

1190 

S 

n 

D,TI 

BSW65 

TO-5 

H 

1 /2/ 

100 

(75) 

* 

25+ 




A 

2N 

1252 


N 

TI 

2N2218 

TO-5 

M 

ni 

30 

20 

- 

15+ 




A8CE 

2N 

1253 


fi 

TI 

2N2218 

10-5 

M 

ÌZt 

30 

20 

- 

30+ 




ABCE 

2N 

12 74 


P 

TI,SE 

(ASY 26) 

10-5 

H 

\ 0,25 

25 

f 25) 

0,2 

l IBTl 



A 

5 

2N 

1302 


ti 

SE,P 

ASY73 

lD-5 

» 

1 (0,1) 

25 

( 15) 

0,3 

20+ 

3+ 



ADEF 

2N 

1303 


P 

SE,P 

ASY 26 

TO-5 

H 

1 10,1) 

30 

15 

0.3 

20+ 

3+ 



A 

2N 

1304 

+ 

H 

SE,P 

ASY28 

TO-5 

N 

10,u 

25 

tl5) 

0,3 

40 + 

5+ 



AC 

2N 

130 5 

+ 

P 

SE,P 

ASY26 

10-5 

H 

co,Il 

30 

15 

0,3 

40+ 

5+ 




2N 

1306 

+ 

M 

se.p 

ASY29 

TO-5 

H 

(0,11 

25 

( 151 

0,3 

60 + 

10+ 




2N 

130 7 

+ 

P 

P 

ASY27 

TO-9 

M 

f 0 1 1 ] 

30 

15 

0,3 

60 + 

1 10+ 




2N 

1308 

+ 

N 

P 

ASY29 

TO-5 

M 

(0,1) 

25 

(15) 

0,3 

80+ 

15+ 


E 


2N 

130 9 

4 

P 

P 

ASY27 

TD-5 

H 

(0,1) 

30 

15 

0,3 

80+ 

iS* 


E 


2N 

1420 

4 

tv 

TI,P 

2N2222 

TO-5 

ti 

ili 

60 

(30) 

- 

100 + 

50 + 



C 

2N 

1479 


ti 

0 

(BFX 34) 

TO-5 

W 


- 

4Ù 

1,5 

20+ 

- 


1 

CDE 

2N 

1480 


H 

D 

(BFX 34) 

TD-S 

M 

75/ 

- 

55 

1,5 

20+ 

- 



COE 

2N 

1481 


H 

D 

(BFX 34) 

TO-S 


757 

- 

40 

1,5 

35+ 

- 



GDE 

2N 

1482 


H 

D 

(BFX 34) 

10-5 

M 

j 7S7 

- 

55 

1,5 

3 5 + 

- 



CDE 

2N 

1487 


N 

TI 

BDY38 

(TQ-31 

H 

/607 

60 

40 

6 

10+ 




ABE 

2N 

1488 


H 

TI 

BDY20 

(10-31 

« 

7607 

lOD 

55 

6 

10+ 




ADE 

2N 

1489 


ti 

TI 

BDY38 

fTD-aj 


/607 

60 

40 

6 

25+ 




AB 

2N 

1490 


fi 

TI 

BDY20 

ITO-3) 

M 

760 7 

100 

55 

6 

25+ 




A 

2N 

1507 


fi 

TI 

2N2219 

10-5 

ti 

ili 

60 

( 30) 


100+ 

1 
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Éransisitort 


CoDleaitorc 


A 

Dati 


B C D F F 

tecnici dei tipi riportati nella prima ciilonna 


Osservazioni sul 
corrispondente Philips 



I ipo 


N 

P 

Costruttore 

(Corrisponde nt e 
Philips 

M 

K 

G 

Ptot 

(W) 

VCBO 

(V) 

VCEO 

(VCER) 

(V) 

IC(AV) 

dcM) 

(A) 

hFE 

(hfe) 

fT 

(MHz) 

Conteni - 
tore 

valore 

inferiort 

valore 

3 superiore 

2N 

15 65 


N 

TI 

2N2218 

TO-5 

H 

0,6 

60 

- 

- 

(404J 




A 

2N 

15 66 


N 

TI 

2N2219 

TO-5 

M 

0,6 

60 

- 

- 

(80+) 




A 

2N 

1566 

A 

N 

TI 

(BC 141-10) 

TO-5 

M 

0,6 

80 

60 

- 

(80+) 

- 



AB 

2N 

15 72 


N 

TI 

(BF 177) 

TO-5 

H 

0,6 

125 

80 

0,05 

i 120) 




E 

2N 

1573 


N 

TI 

(BF 178) 

TO-5 

H 

0,6 

125 

80 

0,05 

140) 




BC 

2N 

1 5 74 


N 

TI,P 

(2N 1893) 

TO-5 

M 

0,6 

125 

00 

0,05 

rao) 




AD 

2N 

1613 


N 

P, I f T,TI 

2N 1613 

TO-5 

M 

/3/ 

75 

(50) 

0,5 

40+ 

60 + 




2N 

1617 


N 


(BOY 91) 

TO-61 

M 

/30/ 

80 

70 

5 

15-75 

15 

TO-3 


ABCDE 

2N 

1610 


N 

SE 

(BOY 90) 

TO-3 

M 

/85/ 

100 

100 

5 

15-75 

3+ 


A 

BOEF 

2N 

1700 


N 

0 

BFV 50 

TO-5 

M 

/5/ 

* 

40 

l 

20+ 

- 


AC 

BE 

2N 

1711 

* 

N 

TI ,I ,T,P 

2N2219A 

TO-5 

M 

/3/ 

75 

(50) 

- 

100+ 

50+ 



F 

2N 

1 724 


N 

SEtTI 

(2N 4347) 

TO-3 

M 

/lOO/ 

120 

80 

5 

20-90 

10 + 


c 

BC 

2N 

172A 



TI,SE 

(2N 4347) 

TO-3 

M 

/lOO/ 

180 

120 

5 

30-90 

10+ 


BEF 


2N 

1725 


N 

TI 

(2N 3055) 

TO-61 

M 

-50- 

- 

80 

t7,5J 

SO-150 

- 

TO-3 

C 

0 

2N 

1809 


N 

TI 

BSW65 

o 

r 

M 

/3/ 

100 

(80) 

- 

40+ 



B 

AC 

2N 

10 90 


N 

TI 

(BSW66) 

TO-5 

M 

/3/ 

100 

60 

- 

100+ 



E 

AC 

2N 

1893 


N 

P, I ,T.TI 

2N 1893 

TO-5 

M 

/3/ 

120 

80 

0,5 

40-120 

50+ 




2N 

1 924 


P 

0 

ASY77 

TO-5 

M 

(0,15) 

60 

(40) 1 

0,5 

30+ 

1 + 



A 

2N 

1925 


P 

D 

1ASY77) 

TO-5 

M 

(0,15) 

60 

(40) 

0,5 

47+ 

1,3 + 


E 

A 

2N 

1 92 6 


P 

D 

(ASY77) 

TO-5 

M 

(0,15) 

60 

(40) 

0,5 

56+ 

1,3+ 


E 

A 

2N 

1990 


N 

DtTltSEtP 

BSX 21 

TO-18 

M 

0,25 

100 

(75) 

- 

25 + 



E 

ABC 

2N 

2102 


N 

PtT 

2N 2102 

TO-5 

M 

/5/ 

120 

65 

1 

40-120 

120 




2N 

2192 


N 

TNSE 

2N2219A 

TO-5 

M 

0,8 

60 

40 

1 

100 + 



D 

B 

2N 

2192 

& 

N 

TI «SE 

2N2219A 

TO-5 

M 

0,8 

60 

40 

l 

100 + 



0 

B 

2N 

2193 


N 

T,TIt SE 

2N2218A 

TO-5 

M 

-2,5- 

80 

50 

\ 

40-120 

50 + 


0 


2N 

2193 

A 

N 

TI ,SE 

2N2218A 

TO-5 

M 

0,8 

80 

50 

\ 

40 + 



co 


2N 

2194 


N 

TI ,SE . 

2N2218A 

TO-5 

M 

0,8 

60 

40 

\ 

20 + 



D 

BE 

2N 

2194 

A 

N 

TI ,SE 

2rr2218A 

TO-5 

H 

0,8 

60 

40 

l 

20 + 



D 

BE 

2N 

2217 


N 

TI 

2N 2 218 

o 

1 

M 

I2f 

60 

30 

□ ,8 

20 + 

250 + 


A 

E 

2N 

2218 


N 

ItT,TI ,P 

2N2218 

TO-5 

M 

0,8 

60 

30 

0,8 

o 

CJ 

1 

o 

250 + 




2N 

2210 

À 

N 

TI t I ,P 

2N2218A 

TO-5 

M 

0,8 

75 

! 40 

0 , 8 

25 + 

250+ 




2N 

2219 


N 

I rT»TI ,P 

2N2219 

TQ-5 

M 

0,6 

60 

30 

0,8 

100-360 

250+ 




2N 

2219 

A 

N 

TIt I 

2N2219A 

TO-5 

M 

0,8 

75 

40 

0,6 

40 + 

300 + 




2N 

2220 


N 

TI ,P 

2N2221 

To-ie 

M 

0»5 

60 

30 

0,8 

20 + 

250 + 



E 

2N 

2221 


N 

T,TI,I,P 

2N2221 

TG-18 

M 

-1,55- 

60 

30 

0,5 

40-120 

250- 




2N 

2221 

A 

N 

TI,I,P 

2N2221A 

TO-18 

H 

0,5 

75 

40 

0,5 

25 + 

250 + 




2N 

2222 


N 

T,TI . I ,P 

2N2222 

TO-18 

M 

-1,55- 

60 

30 

0,5 

100-300 

250 + 




2N 

2222 

a 

N 

F,TI , I 

2N 2222A 

TC-U 

H 

0,5 

75 

40 

0,5 

40 + 

300 + 




2N 

2243 


N 

TI 

BSW 65 

TO-5 

n 

/2,0/ 

120 

80 

\ 

40 + 



BE 


2N 

22 70 


N 

P 

2N 3053 

TO-5 

f4|' 

1 

60 

45 

l 

50-200 

100 


CD 


2N 

2297 


N 

P 

BFY 5 5 

TO-5 

M 

0,8 

80 

50 

tt) 

40 + 

60 




2N 

2315 


N 


2N 2222 

10-4 6 


0,4 

60 

- 

- 

70 

150 

TO-18 


F 

2N 

2368 


N 

I.FtTI 

2N 2368 

TD-lS 

K 

0,36 

40 

15 

10,5 1 

20 + 

400 + 




2N 

2369 


N 

ItF,TI 

2N 2369 

TD-IE 

M 

0,36 

40 

15 

(0.5) 

40 + 

500 + 

_l 
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Philips: la prima 
lucidatrice 
a cassetto 
mangiapolvere 

(al posto del sacco) 

Il cassetto mangiapolvere è facile da 
estrarre e pratico da pulire: 
basta sollevare il coperchio per 
vuotarne il contenuto. KB 2124 ha una 
linea elegante e piatta che le permette 
di passare sotto qualunque mobile. 

Più maneggevole e stabile 
grazie al doppio manico, 
si ripone appesa 
in pochissimo spazio. 


PHILIPS 


intefmarco itatia 







COSTRUITEVI 
IL TESTER UNIVERSALE 
20.000 OHM/V 




CARATTERISTICHE TECNICHE 


Sensibilità: 

20.000 n/V in c.c. 
4.000 n/V in c.a. 

Volt. C.C.: 

0,1 V, 1 V. 3 V, 10 V, 
30 V, 100 V, 300 V, 1.000 V 
Volt, c.a.: 

1,5 V, 15 V, 50 V, 
150 V, 500 V, 1.500 V 
Ampere c.c.: 

50 m^A, 0,5 mA, 5 mA, 

50 mA, 500 mA, 5 A 
Ampere c.a.: 

250 |.iA, 50 mA, 

500 mA, 5 A 


Ohm - 6 portate: 
nxo,i nxio kn 
Decibel: 

^10 +70 dB 
Capacità - 4 portate: 
0 0,5 fxF in c.a. 

0 5.000 liF in c.c. 




UK 432 



n tester universale AMTRON UK 432 è lo strumento ideale per tutti coloro che svolgono una 
Qualsiasi attività, orofessionale O dilettanti.qtina. n^l camon Hi^Iìp pnnlirayinnì plptimninho ori 


































i Z 




ulff diodo 
recjolatore 
uinonario 


rnmil 


1V div. 


La tecnologia "epi Z®” offre: 

' Caratteristica estremamente ripida in tutta la gamma 
di tensioni 

- Bassa resistenza dinamica 

- Forte dissipazione; 

500 mW in contenitore DO 35 
1,3 W in contenitore DO 41 

- Piccolo ingombro 

- Gamma di tensione da 2,4 V a 43V 

- Elevato grado di affidabilità 

- Economia e disponibilità 


500 mW = Serie BZX 46 C - BZX 55 C - BZX 83 C 
1,3 W = Serie BZX 85 C 


italiana 


Direz. Comm MIUMO - Via M. Gioia 72 - Tclel 66.84.141 1 


(fj» THOMSON-CSF 














CB27MHz TS-624S il favoloso -IO W 24 canali 

tutti quarzati 



caratterlstlcha tecniche 

Segnaie di chiamata - In*' 
dicatore per controllQ 5/ 
RF - limitatore di disturbi 
- controllo di volume e 
squeich - presa per an¬ 
tenna e altoparfante ester¬ 
no - 21 transistori 14 dio¬ 
di - potenza ingresso sta¬ 
dio finale jo W - uscita 
audio 3 W - alimentazione 
12 Vcx. - dimensioni: 
150x45x105. 


per auto e natanti 


new Ts-i02‘f 





per stazioni fisse 


caratteristiche tecniche 

24 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorporato che permette di predisporre l’accensione 
automatica - mobile in legno pregiato - limitatore di disturbi, controllo volume e squeich - indicatore 
S/Meter - segnale di chiamata {1750-HZ) - presa per microfono, cuffia, antenna. 28 transistori, 19 dìodi. 
1 SOR. - potenza ingresso stadio finale senza modulazione: 36 W - potenza uscita RF senza modulazione: 
10 W potenza uscita RF con modulazione 100%: 40 W P.E.P. - potenza uscita audio max: 5 W - alimen¬ 
tazione 220 Vc.a. 50 Hz - dimensioni 365 x 285x125. 































SPS 683/11 



una equipe 
di specializzati 


2 





REVOX An Mklll: 

l'ambasciatore dell’alta fedeltà 


1 THORENS TD 125 Mkll: 
il professionista 

2 ELA 43-18: 

l'esperto in filodiffusione 


3 ELA 94-05: 

la potenza occulta 

4 ELA 39-16: 

il portavoce fedele 


Presentati in Italia dalla: 

SOCIETÀ’ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS s.p.a. 










Perché pretendere molto dalla tecnica 
e non dall’ estetica ? 


Dimostrate di possedere gusto 
raffinato, scegiiendo l'Hi-Fi 
Stereo Set 1000 Quadrosound. 
E' i'inizio di una nuova dimen¬ 
sione nell'Hi-Fi. Tecnica perfetta, 
in una veste adatta ai nostri 
tempi. 





il Quadrosound ELAC Set 1000 
consta di un ricevitore 
1000 T completamente 
transistorizzato con 2 x 30 W 
di potenza musicale, 

2 altoparlanti box LK 1000 ed 
inoltre 2 altoparlanti 
Quadrosound. 

Ulteriori informazioni possono 

essere richieste 

presso tutti i migliori rivenditori. 




TECNICA 

ELEnRONICA 

SYSTEM 



PRODUZIONE 

STRUMENTI 

ELETTRONICI 


MILANO 

Via Moscova, 40/7 
Tel. 667326 - 650884 

ROMA 
Via Saluzzo, 49 
Tel. 727663 



PRODUZIONE TES: 

Alimentatori stabilizzati - Analiz¬ 
zatori - Distorsiometri - Genera¬ 
tori BF - Generatori AM-FM - Ge¬ 
neratori sweep-marker - Milli- 
voltmetri elettronici - Misuratori 
d'impedenza - Misuratori di carn- 
po - Misuratori di potenza d’usci¬ 
ta - Misuratori wow e flutter - 
Multimetri elettronici e digitali - 
Oscilloscopi a larga banda - 
Ponti RCL - Prova transistori - 
Voltmetri elettronici fet. 


nuovo oscilloscopio 
doppia traccia Mod. 0371 

2 canali identici A e B — Banda passante dalla DC a 8 MHz 
— Sensibilità Y 10 mV pp/cm — Sensibilità monotraccia 
1 mVpp/cm — Asse tempi da 0,1 us a 20 ms/cm — Fun¬ 
zionamento trigger o ricorrente — Sensibilità x 100 mV 
pp/cm — Espansione equivalente 5 diametri — Asse Z 
soppressione con - 25 Vpp — Tubo 5 ” schermo piatto — 
Semiconduttori impiegati n° 77 — Elevata affidabilità — 
Garanzia 1 anno, tubo compreso — Prezzo molto competitivo 

















































FACON FABBRICA CONDENSATORI ELETTRICI s.r.l. - 21100 VARESE - VIA APPIANI 14 - TELEF. 82300 









CDM.723 


Ray Charies^inatraf Beethoven, 

soddisfatti cieiia 
BSR MCDonaM. 



Vi spedirmi una documentazione compieta e 

dettagliata sulla nuova serie B3H McDonald 


Cognome 


Indirizzo 


BSB (ITALIA) S.p.A.- Piazza Luigi di Savoia 22 
20124 MILANO. 


Infatti con i prodotti della BSR McDonald. 
Voi suonate Beethoven e sentite solamente 
Beethoven. Voi suonate Sinatra e sentite 
solamente Sinatra. Voi suonate Ray Charles 
e sentite solamente Ray Charles. 

La BSR McDonald produce quasi la metà 
dei cambiadischi e giradischi venduti nel 
mondo ed ora entra nel mercato italiano. 
Anche per Voi è ora possibile sentire^ 
"solamente" musica, musica "pulita". 

Fate una prova con l'SI 0, rHT70, rMPSO o 
il cambiadischi automatico 610. Ne sarete 
soddisfatti. 

Per ottenere dettagliate informazioni è 
sufficiente inviarci questo tagliando: 


McDonald 


BSR (ITALIA) S,p.A.- 
Piazza Luigi dì Savoia 
22-20124 MILANO. 


Distributore; GBG italiana viale Matteotti, 66 20092 Cinìsello B 










Più "Elettricità" 
per il vostro denaro! 



Più "Elettricità” 
per il vostro denaro 
con la pila «Tigre» 
della Hellesens 


Questa è la 
pila «Tigre» 
della 


Hellesens! 


La pila «Tigre» della 
Hellesens è stata la prima 
pila a secco nel mondo e 
lo è rimasta. Nessun'altra l'ha 
superata in capacità e durata. 

La pila a secco è stata inventata 
nel 1887 da Wilhelm Hellesens. Da 
allora la pila con la tigre serve in 
tutto il mondo per la illuminazione 
di lampade, per Taccensione di radio, 
per Tilluminazione di lampade al 
magnesio e per il funzionamento di 
telecamere. Le fabbriche Hellesens 
della Danimarca sono le più moderne 
in Europa e forniscono anche la Casa 
Reale danese. La pila «Tigre» della Hellesens 
è una pila con indomabile potenza, dura più 
a lungo e presenta una maggiore capacità. Questi pregi sono stati ampiamente dimostrati 
dalle prove. Se siete ora orientati verso la pila Hellesens, potrete rilevare voi stessi le 
sue doti. Usatela per gli apparecchi a transistor, per le radio, per gli impianti di allarme, 
per le cineprese. Con la pila «Tigre» della Hellesens il vostro denaro acquista più elettricità. 
La Hellesens ha la «Tigre» fin dal 1923. 



CARATTERISTICHE PROVVISORIE 

INGRESSO 

Campo di frequenza: da 10 Hz a 30 MHz. 

Sensibilità (minima): 50 mV efficaci sinusoidali da 
50 Hz a 10 MHz 200 mV efficaci sinusoidali da 10 Hz 
a 30 MHz. 

Impedenza d'ingresso: 1 MH dbn 20 pF in parallelo. 

Massima tensione: 400 V (c.c. + picco c.a.) 

Accoppiamento d'ingresso: commutabile per Impulsi 
positivi, negativi o sinusoidali. 

Filtro d'ingresso: inseribile per mezzo di un deviatore 
esterno con frequenza di taglio a 1 MHz. 

MISURA DELLA FREQUENZA 

Campo di misura: da 10 Hz a 30 MHz, 

Tempi di misura: da 1 ^ts a ls in scatti decimali. 

Lettura: 6 cifre allineate con punto decimale posiziona¬ 
to automaticamente. Indicazione diretta in MHz; kHz 
e Hz. 

Precisione: dz un digit. ± la precisione della base dei 
tempi. 

MISURA DEL PERIODO 

Campo di misura: da 10 a 10^ s. 



Base del tempi: da 1 Hz a 1 MHz in scatti decimali. 

Lettura: 6 cifre allineate con punto decimale posizio¬ 
nato automaticamente. Indicazione diretta in ps, ms 
e s. 

Precisione: ± 1 digit. ± la precisione della base dei 
tempi. 

Frequenza campione interna di riferimento per la base 
del tempi: 10 MHz. 

Stabilità: migliore di ± 2 posti per 10* da IS"" a40*C. 

Precisione di taratura: ± 1 parte su 10* (Possibilità di 
regolazione interna di rL 100 Hz). 

Indicatori: 6 tubi numerici tipo « NiXIE » con punto de- 
cimale posizionato automaticamente. 

Indibatore dì fuori portata. 

Indicatore di cadenza di misura. 

Tempo di misura: regolabile cpn continuità da 0,1 a 15 
secondi. 

Temperatura di funzionamento: 0 50 ""C. 

Tensione di alimentazione; 220 V ±: 10% 50/60 Hz. 

Dimensioni; Larghezza 190 x altezza 100 x profondità 
190 mm. 

Peso: 2 kg circa. 






























NELLA VOSTRA ATTIVITÀ' QUALUNQUE ESSA SIA 


• PUBBLICITÀ’ 

• TEATRO 

• DIDATTICA 

• INFORMATICA 

• ANTIRAPINA 

• CHIRURGIA 

• CONTROLLI A DISTANZA 

• INDUSTRIA 

• PROPAGANDISTICA 

• ANTINFORTUNISTICA 


REGISTRATORI VIDEO B/N COLORI • 

TELECAMERE INDUSTRIALI • 

TELECAMERE «STUDIO» B/N COLORI • 

. MONITORI • 

BANCHI DI REGIA • 

COMPLESSI PER VIDEOREGISTRAZIONE PORTATILE • 

VIDEO CITOFONI • 

TELEINGRANDITORI • 


A CURA DELLA 


SI STUDIANO TUTTE LE SOLUZIONI 
DI IMPIANTI TV VIA CAVO 


VTR Divisìon 

20092 CINISELLO BALSAMO (MILAMOl 







COMBINAZIONE 

4000 


sinto-amplifìcatore stereo 
BEOMASTER 4000 

Potenza d’uscita: 2 x 60 W continui 

2 X 100 W musicali 
Distorsione: < 0,2% con 60 W in uscita 
Gamma di ricezione; FM 87,5“!-104 MElz 
Rapporto segnale/disturbo: 62 dB, in¬ 
gresso giradischi magnetico con 60 W in 
uscita 75 dB, ingresso registratore con 
60 W in uscita 

Dimensioni: 580 x 95 x 270 

giradischi stereo 
BEOGRAM 3000 

Risposta di frequenza: 15 ^ 25.000 

Hz ± 3 dB 


Velocità: 33 1/3, 45 giri minuto 

Dimensioni: 115 x 440 x 330 con coper¬ 
chio 

casse acustiche 
BEOVOX 4702 

Risposta di frequenza: 35 ^ 20.000 Hz 
Impedenza: 4 

Dimensioni: 550 x 290 x 290 

IN VENDITA PRESSO 
I MIGLIORI RIVENDITORI 

Richiedete cataloghi a: FURMAN S.p.A. 
VIA FERRI 6 - 20092 CINISELLO B. 






Tema: elettronica per radio TV 


SIEMENS 


coerenti nella qualità 



■ tHplicatorì di tensione (cascate) ■ trasformatori di riga per 90 110” m VDB per tensione di fecalizzazione 

■ regolatori di linearità ■ linee di ritardo ■ componenti per convergenza attiva e passiva ■ scaricatori dì 
tensione ■ fomiti anche ai rivenditori con le stesse caratteristiche qualitative richieste per la produzione 
industriale ■ SIEMENS ELETTRA S,P.A, - MILANO 

componenti per TV a colori della Siemens 



